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本機の設定/操作のしかた 

ここでは、;><ニューやセツトアップ画面 
の使いかたをまとめて説明します。 

モードスイッチ 



メニューの設定を愛える 

□ MENU ボタンを押ず 

メニューび表示されます。 



• モードスイッチの位置によって表示さ 
れる項目び異なります。 

且コント□-ルボタンを ◄/ ►に動か 
し、設定したい項目を選ぶ 


400 


200 


100 


レオート 


I ISO I 

r 


• 「尼]」のとさは項目選択後に中央の♦を 
押して < ださい。 

且コント□-ルボタンを ▲/ ▼に動か 
し、設定を選ぶ 

選ばれた設定び拡大されて、そのま 
ま決定されます。 


I 頁目に A / T /^/ ►マークび付いてい 
るとをは 

画面に表示されていない頂目びあ D ま 
す。コント□-ルボタンを ▲/▼/◄/ ►に 
動かすと表示されます。 

タニユー表示をやめるには 

MENU ボタンをもう1度押してくださ 
い。 

• グレー表示されている項目は選おでをま 
せん。 

• メニュー項目について詳し < は、67ページ 
をご覧ください。 
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たッ トアップ画面で設定を愛 
ぶる 

□ MENU ボタンを巧ず 
メこユーび表示されます。 

且コント□-ルボタンを►に動かし 
てち の位置に進み、ちラ1度►に動 
かず 

セツトアップ画面び表示されます。 


[セットァッフー I 

<r7Tm 

回コント□-ルボタンを ▲/▼/◄/► 
に動かし、設定したい項目を選ぶ 

選ばれた設定の枠び黄色に変わり 
ます。 



設を2 

1 

フ 7 イルナンパー: 

USB 坛続： 」実行 

imiHi キャンセル 




□ コント□ールボタンの中巧の♦を 
押し、設定(実巧)ずる 

セツトアップ画面表示をやめるには 

MENU ボタンをちラ1度押してください。 


七ットアップ画面か S タニューに戻 
るには 

コント□ールボタンを◄に動かして手順 
且のイラストの枠で囲まれた位置に戻 
り、もう1度◄に動かしてください。 

• セットアップ項目について詳しくは、70 
ページをご覧 < ださい。 


静止画の画質をミ夫める 

静止画の画費を選ぶことび でを ます。 
画質(圧縮率)は[ファイン](高画質）と 
[スタンダード](標準)の2種類から還ぶ 
ことびでをます。 

操作の前に 

メニ ューの [〇](カメラ) をはー ト]政 
外に設定しておさます(4、67ページ)。 


モードスイッチ 



□ モードスイッチを roj にずる 

且 MENU ボタンを押ず 

メニューび表示されます。 


i 操作の前に 
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且 ◄/ ►で [も] 姻質)、 ▲/ ▼で希望の 
画質を選ぶ 


[ V フアイン |fine 
17タンタード T 
画質 



フォルダを作が/選 f 尺ず 
る 

本機は"メモ U — スティックデュオ"の 
中に複数のフォルダを作成することび 
でをます。フォルダは撮影前に選択で 
をるので、画像の整理などにお使いいた 
だけます。 

新しくフォルダを作成していない場含 
は、「101 MSDCF 」 フォルダび記録フォ 
ルダとして設定されます。フォルダは 
最高で r 999 MSDCF 」 まで作成するこ 
とげでをます。 

操作の前に 

メニューをセツ ト アップ画面に設定し 
ておきます(5、70ぺージ)。 


モードスイッチ 



• 1つのフオルダに記録でさるのは最大 
40日日枚です。フオルダ容量を越えると、 
自動的に新しいフオルダび作成されます。 


新しし、フオルダを巧る 


□ ▲/ ▼で [ E ] (メモリースティック 
ツール)、►/▲/▼で[記録フオルダ 
作成]、►/▲で[実行]を選び、中央 
の♦を巧ず 

記歸フオルダ作成画面び表示され 
ます。 


S 巧フォルダ柄 t 

ffiS フォルグ 1 の孤 F S 做 i します 
よろしいですか？ 


且▲で侯衍を選び、中巧の♦を押 
ず 

既存最大番号+1のフォルダが作成 
されます。次に撮影する画像は新し 
く作成したフォルダに記録されます。 

フォルダ作巧を中止するには 

手順 n または 且で [キャンセル]を選ん 
で < ださい。 

• 1度作成したフォルダを本機では削除する 
ことはでをません。 

• 撮影する画儘は、違ラフォルダを選択する 
か、さらに新し <フォルダを作成するまで、 
そのフォルダに記録されます。 





記録フオルダを選紙する 


□ ▲/ ▼で [ E ] (メモリースティック 
ツール)、►/▼で[記録フオルダ変 
更]、►/▲で[実衍を選び、中巧の 
•を押ず 

記録フォルダ選択画面び表示され 
ます。 



且 ◄/ ►で希望のフォルダを選び、 ▲ 
で误巧]を選び、中央の•を f 甲ず 

記録フォルダのを更を中止するには 

手順〇または且で[キャンセル]を選ん 
でください。 

• 「10日 MSDCF 」 フォルダは記録フォルダ 
として選ぶことはでをません(別冊基本編 
— ^ 59ページ)。 

• 画像は選択した記録フォルダに記録され 
ます。本機では記録した画儘を別のフォ 
ルダに移動することはでをません。 


操作の前に 



オートフォーカスの方ミ去 
を送ぶ 

AF 測距枠と AF モードを設定でをます。 

AF 測距枠 

被写体の位置やその大ささによつてピ 
ント合わせの位置を選択します。 

A 巧ード 

ピント合わせを開始/終了するタイ S 
ングを設定します。 

操作の前に 

静止画を撮影するときは、メこユーの 
[〇](力;ラ）を[オート化 U 外に設定し 
ておきます(4、67ページ)。 


モードスイッチ 

〇巧 



ピント台わせの測距焊を選ぶ 

- AFm 巨 

マルチポイント AF (囲） 

中央を中むに上下左ちの5か所で距離を 
測定するので、構図に依存しないオート 
フォーカス撮影がでをます。被写体び 
フレームの中むになくピントび合わせ 
づらい場合に有効です。 AF □ック歡ピ 
ント合わせを行った位置を緑の枠で確 
認することがでをます。お買い上げ時 
はマルチポイント AF に設定されていま 
す。 

中央重点 AF ( m ) 

中央付近の被写体をねらってピント合わ 
せをするとをに便利です。 AF □ックと併 
用して好をな構図で撮影げ巧能です。 


□ モードスイッチを roj または 
「關」にずる 

且 MENU ボタンを押ず 

;>< こユーが 表示されます。 

回 ◄/ ►で [爲] (フオーカス)、 ▲/ ▼で 
希望の AF 測距枠を選ぶ 



AF 測距巧 


自動ピント合わせをします。シャツ 
ターボタンを半押ししてピントび 
合ラと AF 測距枠の色び白から緑色 
に変わります。 
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ピント合わせの動作を選ぶ 

-A 巧ード 


• 動画撮影時、マルチポイント AF を選ぶと 
画面中央部分を平均的に測距し、手ぶれに 
強い AF び巧能です。 AF 測距枠は圆になり 
ます。中央重点 AF の場合は、選択された 
枠部分のみで測距するため、ねらった部分 
のピント合わせに便利です。 

• デジタル ズームや AF イルミ ネーターを使 
用するとをは、中央付近の被写体を優先し 
た AF 動作になります。この場合、 HI また 
は m び点滅し、 AF 測距枠は表示されませ 

• シーンセレクションのモードによっては、 
選択で去ないちのびあります (別冊基本 編 
一36ページ）。 


シングル AF ( saf ) 

動をのない被写体を撮影するとをに便 
利です。シャッターボタンを半押しす 
る前はピント合わせを行いません。 

シャツターボタンを半押しし、 □ ックび 
完了すると、フオーカスび固定されます。 
お買い上げ時はシングル AF に設定され 
ています。 


モニタ IJ ング AF ( maf ) 

シャツターボタンを半押しする前から 
ピント合わせを自動的に行ラので、ピン 
卜び合っている状態で構図を決めるこ 
とびでをます。 

シャツターボタンを半押しし、 □ ツクび 
完了すると、フオーカスび固定されます。 

• シング J レ AF に比べてバッテ U - の消耗び 
早くなることびあります。 


操作の前に 

メニューをセッ ト アップ画面に設定し 
ておきます(5、70ページ)。 

□ ▲で冉](カメラ 1) を選び、 ►/▲ 
で [AF モード]を選ぶ 

且 ►/▲/ ▼で希望のモードを選び、中 
巧の•を押ず 


う’撮影のテクニック 

被写体をフレームの端にする構図などで 
撮影する場合や、中央重点 AF を使用した 
場合、端の被写体にピントび合わず、中央 
にピントび合ラ場合びあります。このよ 
うなときは、 AF □ックを使巧し、ピントを 
ねらった被写体に合わせて撮影します。 


被写体び AF 測距粋内に入るよラに構図を 
変え、シャッターボタンを半巧しする。 
AE/AF □ック表示び点なに変わつたら、 
半押しのまま構図を戻して、シヤッター 
ボタンをさらに押し込む。 




• AF □ックを使ラと、画面端に被写体び 
あるときにも、ピントび合った画像を 
撮ることびでさます。 

• AF □ックの操作はシャッターボタンを 
押し込む前であれば、何回でちやり直 
せます。 


露出を補正ずる 

- EV 補正 

本磯が決定した露出を手動で変えるこ 
とびでをます。被写体と背景のコント 
ラス ト（明暗の差)がをわめて大をい場 
をなど、適正な露出び得られないときに 
使用します。 

補正する数値は +2.0 EV から一 2.0 EV 
の範囲で、 1/3 EV きざみで設定するこ 
とびでをます。 







ヒストグラムを表おする 


操作の前こ 

静止画を撮影するときは、メニューの 
[〇](カメラ）を[才ート]政外に設定し 
ておきます(4、67ページ)。 

モー ドスイッチ 


〇巧 



コント□ールボタン 

□ モードスイッチを「〇」または 
「闘」にずる 

且 MENU ボタンを押ず 

メニューび表示されます。 


且◄で [因 KEV ) を選ぶ 

露出補正値び表示されます。 



□ ▲/ ▼で希望の露出補正値を選ぶ 

被写体の背景の明るさを液晶画面 
で確認しなびら調節してください。 

EV 補正をやめるには 

手順凸で [0 EV ] を選んでください。 

• 被写体び極端に明るいときや暗いとを、ま 
たはフラッシュを使って撮診したときは、 
設定した補正び効かないことびあります。 


ヒストグラムとは、画像の明るさをグラ 
フ化したものです。横軸び明るさ、縦軸 
び画素数を表しています。グラフの表 
示がち側に寄っているとをは明るめの 
画像、左側に寄っているときは暗めの画 
像となります。画面げ見づらいとを、撮: 
影/再生時に露出を確認するとをに使 
います。 



□ モードスイッチを roj にずる 

且 iizii ボタンを押してヒストグラム 
を表のずる 

且ヒストグラムを参考に、露出を補 
正ずる 


静止画を撮る(応用) 
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• メニ ューの [ OK 力 ラ） びはー ト]のと 
去ちヒストグラムは表おされますび、露出 
の 調節はできません。 

• 静止画のシングル画面での再生時 
(別冊基本編 一 、38ページ)、クイックレ 
ビュー時(別冊基本編25ページ)に 
ち、 IIZII ボタンでヒストグラムを表示する 
ことびでをます。 

• 下記の場合、ヒストグラムは表示されませ 
ん /。 

ーメニューを表示しているとさ 
-再生 ズーム時 
一動画時 

• 下記の場合、回び表示されヒストグラム 
は表示されません。 

-デジタルズーム領域での撮影時 
一画儘サイズび [3:2] のとさ 
ーマルチ達写再生時 
一静止画の回転時 
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• 撮影前のヒストグラムはそのとをに画面 
に表示されている画像のヒストグラムを 
表しています。シャッターボタンを押す 
前と押したあとでは、ヒストグラムに差び 
生じます。撮該横は、シングル画面での再 
生、またはクイックレビューで確認してく 
ださい。 

特に下記の場合は大きく差び出ることび 
あ0ます。 

ーフラッシュ発光時 

-シャッタースピードび遅いとさ、または 
速いとき 

• 他機で撮影した画像はヒストグラムび表 
示されないことびあります。 



ク‘撮影のテクニック 

撮診時、本機は自動で露出を設定してい 
ます。 

逆光の人物や雪景色などのよラに全体び 
白つぽい被写体を撮影すると、本機び明 
るいと判断して、露出び暗めになること 
びあります。その場合は+方向に補正す 
ると効果的です。 



本 

+方向に補正 

困 


また、画面いっぱいに黒い被写体を撮該 
するとをは、本機び暗いと判断して、露出 
び明るめになることびあります。その場 
合は一方向に補正すると効果的です。 



露出オーバー/露出アンダーになり過ざ 
ないよラに（白とびしたり真っ黒に讀れ 
ないよラに）、ヒストグラムを見ながら補 
正して < ださい。 


露出を決めるために被写体のどの部分 
で明るさを測るのかを、測光モードで選 
ぶことが'でをます。 

マルチパターン測光(表示なし） 

画面を多分割し、それぞれを測光します。 
被写体の位置や背景の明るさを力;>< ラ 
び判断してバランスのよい露出を決め 
ます。お買い上げ時はマルチパターン 
測光に設定されています。 

スポット測光（区]) 

被写体の一部分だけを測光します。逆 
光にある被写体でち暗<ならないよラ 
に撮影することびでをます。また、被写 
体と背景とのコントラストび強いとを 
でも、撮りたい被写体に露出を合わせる 
ことびでをます。 


■静止画を撮る(応用) 


どの明るさび良いかは好みによるので、 
露出を変えていろいろな画像をお試し< 
ださい。 
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操作の前に 

静止画を撮影するときは、メニューの 
[〇](力;/ラ）を[オート化 U 外に設定し 
ておきます(4、67ぺージ)。 


モー ドスイッチ 

a n 



コント□ールボタン 


□ モードスイッチを roj または 
「闘」にずる 


且►(囚)を押して、スポット測光に 
ずる 

スポット測光照準び表示されます。 



スポット 
測光照華 


スポット測光を解おするには 

もラ1度 ►([!]) を押してください。画 
面か6スポット測光照準び消え、マルチ 
パターン測光に戻ります。 

• スポット測光の場合、測光する場所と 
フ オー カスを合わせる場所を一致させた 
いときは、 [を] (フ オー カス)の[中央重点 
A 円を使ラことをおすすめします (8 ペー 
ジ)。 


色をいを調節ずる 

-ホワイトバランス 

ホワイトバランスを撮影条件に応じた 
モードに設定することびでをます。被 
写体の見ための色は、光の状況に影響さ 
れます。光源の撮影条件を固定したい 
とを和画面全体び不自然な色をいのと 
をは、ホワイトバランスの設定をおすす 
めします。 

オート(表示なし） 

ホワイトバランスを自動調節します。 
お買い上げ時はオートに設定されてし、 
ます。 

朱(太陽光） 

屋外で撮るとを件夜景やネオン、花火や 
日の出、日没前後などを撮る場合 

A (量 天） 

くもり空のとをに撮影する場含 

背: (堂光灯） 

堂光打の下で撮影する場含 

娘 健球） 

• パーティー会場など照明条件び変化 
する場所 

• スタジオなどビデオライトの下 




操作の前こ 

メニューの[〇](力;>< ラ）を[才ート]政 
外に設定しておきます(4、67ページ)。 


モードスイッチ 

〇な 



□ モードスイッチを「〇」または 
「闘」にずる 

且 MENU ボタンを押ず 

メこューび表示されます。 

回 ◄/ ►で [ WB ] (ホワイトバランス)、 
▲/ ▼で希望の設定を選ぶ 


自動調節に戻すには 

手順且で[オート]を選んでください。 

• ちらつをのある壁光な下では、[:肯1:](壁 
光な)を選んでちホワイトバランスび合ね 
ないことびあります。 

• フラッシュ発光時にはホワイトバランス 
のマニュアルの設定び辭除され、オート 
モードで撮影されます。 

• シーンセレクションのモードによっては、 
選択でをないちのびあります(別冊基本編 
一- 36ぺ-ジ)。 


フラッシュの究光量を還 

zJi " -フラッシュレベル 

フラッシュの発光量を調節することび 
でをます。 

操作の前に 

メニューの[〇〇 (力;>< ラ）を[オート]政 
外に設定しておきます(4、67ページ)。 


モードスイッチ 



□ モードスイッチを roj にずる 

且 MENU ボタンを巧ず 

メニューび表示されます。 


11静止画を撮る(応用) 
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連写ずる 


且 ◄/ ►で[わ](フラッシュレベル)、 
▲/ ▼で希望の設定を選ぶ 

+:フラッシュの発光量を通常より 
多くする。 

標準：通常の設定 
一：フラッシュの発光量を通常より 
少なくする。 

• シーンセレクションのモードによっては、 
フラッシュレベルの設定びでをない場合 
びあります (別冊基本編 一 *- 36ページ)。 


連続撮影するとをに使います。最大連 
写枚数は、選択している画像サイズと画 
質によって変わります。 


モードスイッチ 



•バッテリーの残量び少ない、またはモ 
I」ースティックデュオ"の容量びいっぱ 
いになると、シャッターボタンを押し続け 
てち撮影は停止します。 


□ モードスイッチを roj にずる 

且 MENU ボタンを押ず 

;><こユーび 表示されます。 

且 ◄/ ►で [ Mode ] (撮影モード)、 

▲/ ▼で[連写]を選ぶ 

□ 撮影ずる 

シャッターボタンを押し続けると、 
最大枚数まで連写でをます。途中で 
シャッターボタンを離すと撮影は 
そこで止まります。 

「記録中」といラ表示び消えると、次 
の撮影びでをます。 
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最大運写觀 

逆位：枚) 


mm 



画像\ 

サイズ 

フアイン 

スタンダード 

4 M 

4 

6 

3:2 

4 

6 

3 M 

4 

7 

1 M 

10 

18 

VGA(E メール） 

30 

30 


ほ常撮露に戻すには 

手順回で[通常撮影]を選んでください。 

• フラッシュは®焼光禁止)になります。 

• セルフタイマー撮影ではシャッターボタ 
ンを1回押すと最大5枚の連続撮影になり 
ます。 

• シーンセレクションのモードにぶっては、 
達写で去ない場合びあります(別冊基本編 
一茄ぺージ)。 


16 コマの画像を連写す 

5-マルチ連写 

1度のシヤツターで16コマの画像を連 
写します。スポーツのフォームチエツ 
クなどに適しています。 


モードスイッチ 



□ モードスイッチを 「 ftJ にずる 

且 MENU ボタンを押ず 

X ニューび表示されます。 

且 ◄/ ►で [ Mode ] (撮影モード)、 
▲で[マルチ連哥を選ぶ 


凸 ◄/ ►で [頸] (インターバル)、 ▲/▼ 
でコマ間の希望のインターバルを 

巧百 

樹3、 

コマ間のインターバルは [1/7 .己] 

秒、 [1/1 引秒、 [1/30] 秒か5選ぶ 
ことびでをます。 



且撮影ずる 

1枚の静止画の中に連続した16コ 
マの画像を記録します(画像サイズ 
1 M)o 


■静止画を撮る(応用) 
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• マルチ連写では下記の操作びでをません。 
-スマートズーム 
-フラッシュ撮該 
-曰付-時刻の挿入 

• メニ ューの [〇](力ラ） びはー ト]のと 
去、インターバルは [1/30] 贼に固定され 
ます。 

• マルチ達写で撮った画像を本機で再生す 
るときは、24ページをご覧ください。 

• マルチ連写の撮影枚数は66ページをご覧 
ください。 

• シーンセレクションのモードによっては、 
マルチ達写できない場合びあります (別冊 
基本 編 一 ^ 36ページ)。 


特蘇効果を加えて攝る 

-ピクチャーエフェクト 

画像に特殊効果を加え、メ U 八リをつけ 
ることびでをます。 


モノトーン 



セピア 


ちい写真のよラな 
色合いに 


操作の前に 

静止画を撮影するとをはメニューの 
[か（力;><ラ)を[才ート]政州こ設定し 
ておきます(4、67ページ)。 


モードスイッチ 



□ モードスイッチを roj または 
「關」にずる 

且 MENU ボタンを押ず 

;><こユーび表示されます。 

且 ◄/ ►で [PFXKR エフェクト)、 
▲/ ▼で希望のモードを選ぶ 

□ 撮影ずる 
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ピクチャーエフェクトを解おするに 
は 

手順回で[切]を選んで < ださい。 

• ここで選んだ設定は、電源を切ったあとは 
保持されません。 


■静止画を撮る(応用) 
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フォルダを選択して再を 
ずる 

再生したい画像の入っているフォルダ 
を選択します。 

モー ドスイッチ 



n モードスイッチを r 田」にずる 

且 MENU ボタンを押ず 

;><こユーび表示されます。 

且◄で[り](フォルダ)を選び、中央 
の•を巧ず 
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凸 ◄/ ►で再生したいフオルダを表 
示させる 



且▲で[実衍を選び、中央の•を押 
ず 

再をフォルダの選択を中止するには 

手順回で[キヤンセル]を選んで < ださ 
い。 

"ゾモリースティックデュオ"に複 
数のフォルダびおるとまは 

フォルダの内の最初/最後の画像に下 
記のマークが表示されます。 

臣]: 前のフォルダに移動でをます。 

B ]： 次のフォルダに移動でをます。 

白3:前のフォルダにち、次のフオルダに 
ち移動でをます。 


シングル画面のとを 




インデックス画面のとを 


iiHn 

魁 D 顯 
漏固函 

•シンヴル 

• 再生フォルダ内に画像びないとをは、「こ 
のフォルダにはファイルびありません」と 
表示されます。 


















静止画の一部を鉱大する 画像を拖大ずる-再生ズーム 


撮影した画像を元の画像の5倍まで拡大 
することびでさます。 


モードスイッチ 



□ モードスイッチを r 田」にずる 

且 ◄/ ►で拡大したい画像を表示ず 
る 

且再生ズーム）レバーを T 測にず 
5して画像を拡大ずる 

□ ▲/▼/◄/ ►を繰り返し押して、 J 広 
大したい部分を選ぶ 


且(再生ズーム）レバーで画像 
の大きさを調整ずる 


▲を押す 


◄を 

巧す 


►を 

押す 



▼を押す 

▲:画像の上側を見るとき 
▼:画像の下側を見るとさ 
◄:画像の左側を見るとを 
►:画像のち側を見るとを 


拡大表示をやめるには 

中央の•を押して < ださい。 

• 動画/マルチ連写画像は再生ズームでを 
ません。 

• クイックレビュー (別冊基本 編一*-2己 
ページ)で表示した画儘も手順且から回 
の操作で拡大することびでをます。 

• 拡大していない画儘び表示されていると 
きにな(再生ズーム）レバーを W 側にずら 
すと、インデックス画面に切り換わります 
(別冊基本 編39ぺージ)。 






連続して再をずる 

-スライドシヨー 


撮影した画像を順番に再生します。画 
像のチェックやプレゼンテーシヨンな 
どに便利です。 


モー ドスイッチ 



n モードスイッチを r 困」にずる 

且 MENU ボタンを押ず 

X ニューび表示されます。 


且 ◄/ ►で陌](スライドショー)を 
選び、中央の•を f 甲ず 

▲/▼/◄/ ►で下記の設定を選んでく 
ださい。 

間隔設定 

3秒/日秒/10砂/ 30秒/ 

"1 分 

再生画像 

フォルダ巧：選択しているフォルダ 
内の画像びすべて再生される。 

をて：モリースティックデュ 
才"内の画像びすべて再生される。 

繰り返し 

入：繰り返し再生される。 

切：すべての画像び再生されると、 
スライドショーは終わる。 

□ ▼/ ►で[スタート]を選び、中央の 
♦を押ず 

スライドショーげ始まります。 


スライドショーの設定を中止するに 
は 

手順且で[キヤンセル]を選んで < ださ 
い。 

スライドショーの再をを中止するに 
は 

中央の♦を押して、►で膽了]を選び、 ♦ 
を押して < ださい。 

スライド ショー 再を中に画像を送る/ 
戻すには 

►植り）または◄(戻し）を押してくださ 
い。 

• [間隔設定]の設定時間は目安です。再生 
画像のサイズなどにより、変わることびあ 
ります。 
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詩止画を回起ずる 


力;/ラを縦にして撮影した画像を、回転 □ モードスイッチを r 因」 にして、回 

して表示することびできます。 おさせたい画像を表示ずる 



且 MENU ボタンを押ず 

X ニューび表示されます。 

且 ◄/ ►で皿对個齡を選び、中央の 
♦を押ず 

凸▲で [ で 、] を選び、 ◄/ ►で画像を 
回乾させる 

且 ▲/ ▼で[実巧]を選び、中央の•を 
押ず 

回おを中止するには 

手順0または且で[キャンセル]を選ん 
で < ださし、。 

• プ□テクトされている画像/動画/マル 
チ連写画像は回転で定ません。 

• 他機で撮影した画儘は本機では回転でを 
ないことびあります。 

• パソコンで画像を見るとき、ソフトウエア 
によっては画像の回転情報び反映されな 
い場合びあります。 


'静止画を見る(応用) 
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7 ルチ連写の画像を再生 
ずる 

マルチ連写で撮影した画像を順番に再 
生したり、1コマずつ再生したりするこ 
とびでをます。画像のチェックなどに 
便利です。 

モードスイッチ 


CHElJ ^ 



コント n — ルボタン 

• パソコンで再生すると撮影された16コマ 
び1枚の画像として同時に表示されます。 
マルチ達写機能のないカメラで再生した 
場合ち同様です。 

• マルチ達写画像は分割でをません。 


運観してちをずる 

□ モードスイッチを 「因 J にずる 

且 ◄/ ►でマルチ連写の画像を選ぶ 

マルチ連写画像び順番に再生され 
ます。 



一時停止するには 
中央の•ボタンを押してください。解 
除するときは、もう1度中央の♦を押し 
て<ださい。表示されていたコマか6 
連続再生び始まります。 


1コマずつ再をする 

□ モードスイッチを「田」にずる 

且 ◄/ ►でマルチ連写の画像を選ぶ 

マルチ連写画像び順番に再生され 
ます。 

且コマ再生したい場所で中央の♦を 
押ず 

コマ再生表示び表示されます。 



Q ◄/ ►で画像を送る 

►:次のコマび表示されます。 

押し続けるとコマび順送りされま 
す。 

◄:前のコマび表示されます。 

押し続けるとコマび逆送りされま 
す。 
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連続再をに戻るには 

手順凸で中央の•を押して < ださい。 
表示されていたコマから連続再生び始 
ま0ます。 

撮露した画像を削除するには 

マルチ連写で撮影した画像は希望の 
コマのみを削除することびでをません。 
削除を実行すると、16コマすべてび削 
除されます。 

1 削除したいマルチ連写の画像を表示 
する。 

2 な/命(削除)ボタンを押す。 

3 悄り除]を選び、中央の•を押す。 
すべてのコマび削除されます。 



大切な画像を誤って消さないよラに保 
護します。 


モー ドスイッチ 



• フ オーマツ トするとプ□テクトした画儘 
ち削除され元に戻せないのでご注意<だ 
さい。 

• プ□テクトには時間びかかる場合びあり 
ます。 


シンクル画面のとを 

□ モードスイッチを 「困 J にずる 

且 ◄/ ►でプ□テクトをかけたい画 
像を表示ずる 

回 MENU ボタンを f 甲ず 

メニューび表示されます。 

凸 ◄/ ►で[かイ（プ□テクト)を選び、 
中央の♦を押ず 

表示されている画像にプ□テクト 
びかかり、 O - n (プ□テクト） マークが 
付をます。 



且他の画像にもプ□テクトをかけた 
いとをは、 ◄/ ►でプ□テクトをか 
けたい画像を表示し、中央の•を 
押ず 


t 静止画を見る(応用) 


プ□テクト指定を解除するには 

手順凸または且でちラ1度中央の♦を 
押してください。か-マークび消えます。 
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インデックス画面のとを 


□ モードスイッチを r 困」にして、 

H (インデックス）レ y (-を W 側 
にず5してインデックス画面にず 
る 

且 MENU ボタンを押ず 

X ニューび表示されます。 

且 ◄/ ►で [0 ■イ（プ□テクト)を選び、 
中央の♦を押ず 

凸 ◄/ ►で曜択]を選び、中巧の♦を 
押ず 

且プ□テクトをかけたい画像を▲/ 
▼/◄/ ►で選び、中央の♦を押ず 

選んだ画像に緑色の 0- マークび付 
をます。 


M 

L 

m 

關 

i r 辛 ？ L 

♦ 巧 rT?n 

m 

m 


回 他の画像にもプ□テクトをかけた 
し、ときは、手順且を繰り返ず 

Q MENU ボタンを巧ず 

回 ►で误衍を選び、中央の♦を押ず 

0~ n マークび 白色に変わり、選択し 
た画像にプ□テクトがかかります。 

プ□テクトを中止するには 

手順凸で[キャンセル]を、または手順 
回で[終了]を選び、中央の•を押して 
くださし、。 

プ□テクト指定を解除するには 

手順且でプ□テクトを解除したい画 
像を ▲/▼/◄/ ►で選び、中央の♦を押し 
て < ださい。 か-マークびグレーに 変わ 
ります。プ□テクトを辭除したいすべ 
ての画像について繰り返して<ださい。 
次に MENU ボタンを押し、[実行]を選び、 
中央の♦を押してください。 


フォルダ巧のすべての画像をプ□テ 
クトするには 

手順 凸で [フォルダ内全て]を選び、中 
央の♦を押してください。次に[入]を 
選び、中央の♦を押してください。 

フォルタ巧のすべての画像のプ□テ 
クト指定を解除するには 

手順 凸で [フォルダ内全て]を選び、中 
央の♦を押してください。次に脚]を 
選び、中央の♦を押してください。 
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画像のサイズを変える 

-リサイズ 

撮影した画像のサイズを変えて、新しい 
ファイルとして記録できます。 

4M、3M、 1 M、VGA のサイズに変え6 
れます。 

IJ サイズしたあとわ元の画像はそのま 
ま残ります。 



□ モードスイッチを「田」にずる 

且 ◄/ ►でサイズを変更したい画像 
を表示ずる 


且 MENU ボタンを押ず 

X ニューび表示されます。 

□ ◄/ ►で[因](リヴイス’)を選び、中 
巧の♦を押ず 

且 ▲/ ▼で変更したいサイズを選び、 
中央の♦を押ず 

IJ サイズした画像は選択している 
記録フォルダに一番新しいフアイ 
ルとして記録されます。 

■ J サイズを中止するには 

手順且で[キヤンセル]を選んでくださ 
い。 

• 動画/マルチ連写画儘は U サイズでさま 
せん。 

• ルさいサイズから大きいサイズに U サイ 
ズすると、画儘び劣化します。 

• 3:2の画像サイズに U サイズすることはで 
をません。 

• 3:2の画像を U サイズすると、画像の上下 
に黒い帯び入ります。 


静止画を見る(応用) 
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靜止画をプリントずるには 

本機で撮影した画像をプリントするに 
は政下の方法びあります。 



ダイレクトプリント ( PictBridge 巧応プリンター） に9ペー 

ジ） 

円 ctBridge 対応プリンターに本機を直接接続してプリントします。 

ダイレクトプ U ント【"ゾモ U — スティック"を J 応プ U ンター) 

";>< モリースティック"对応プリンターでプリントします。詳しく 
はプリンターの取扱説明書をご覧<ださい。 

パソコンをほつてプリント (50 ぺージ） 

本機に付属の CD-ROM に入っているソフトウエア 
rPicturePackage」 を使って画像をパソコンに取り込んでから、プ 
リントします。プリンターの操作ち法についてはプリンターの取扱 
説明書をご覧 < ださい。 

お店でプ U ント (35 ページ） 

プリントサービス店に"メモリースティックデュオ"とメモリー 
スティックデュオアダプターを持参します。プ U ントしたい画 
像にあらかじめプリント予約マークを付けることちでをます。 

オンラインプリント (49 ページ） 

本機に付属の CD-ROM に入っているソフトウエア 
rPicturePackaae」 のオンラインプ U ントミち文機能を使います。 
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タイレクトプ y ントずる 


パソコンを持っていない場合でも 
Pic 旧 ridge 对応のプリンターを使えば. 
本機で撮影した画像を簡単にプリント 
することびでさます。セットアップ画 
面で USB 接続の設定をして、 USB ケー 
ブルを使って、本機とプリンターをつな 
ぐだけです。 

Pic 旧 ridge 对応のプリンターでは、イ 
ンデックスプ U ント*もでさます。 

ベ PictBridae 


インデックスプ U ントはプ U ンターに 
よつては対応していない場合びあります。 


シングルプリント 



インデックスプリント 


睡…巧 

勉麵鏡 

課お通 


ri 田 a 

田国 9 

Fiua 


• プ U ントの途中で電源び切れないよラに 
するため、 AC アダプターのご使用をおす 
すめします。 

• 動画はプ U ントでをません。 

• プ U ンターと接続中、プ U ンターからエ 
ラー発生の通知びくると、がび約 5 耿間点 
滅します。その場合は、接続しているプ U 
ンターを確認してください。 


• 同じ画儘を並べるとさは、シングル画面で 
[この画像]を選択し、[インデックス]を 
[入]にしてください巧1ぺージ)。 

• プリンターによって、1枚のインデックス 
プ U ントに印刷される画像枚数は異なり 
ます。 


本機の準備をずる 


本機とプ U ンターを接続するために 
USB 接続の方法を設定します。 


操作の前に 

メニューをセツトアップ画面に設定し 
ておきます(5、70ぺージ)。 


モードスイッチ 

因〇 〇 



□ ▼で再]馈定 2) を選び、 ▲/▼/► 
で [USB 接続]を選ぶ 













本機とプリンターを接続する 


且 ►/ ▲で [PictBridge] を選び、中 
巧の♦を押ず 



USB 接続び設定されました。 


付属の USB ケーブルで本機の中 ( USB ) 
端テとプリンターの US 目端テを接続し、 
本機とプ U ンターの電源を入れてくだ 
さい。 

モードスイッチの位置に関係なく、再生 
モードになり、選択されている再生フォ 
ルダの画像とプ U ントメニユーび液晶 
画面に表示されます。 


セットアップ画面の [ USB 接続]を 
[ PictBridge ] に設定していないと 
をは 

本機の電源を入れてち PictBridge の 
機能はご使用になれません。本機から 
USB ケーブルを抜き、 [ Pic 旧 ridge ] に 
設定し直してく ださし、 に9ページ)。 



30 




シングル画面でプリントする 


本機とプ U ンターを接続すると、プ U ン 
卜 X ニューび表示されます。 


モードスイッチ 



□ ▲/ ▼で希望のプリント種類を選び、 
中央の♦を押ず 



フオルダ内をて 

フオルダ内のすべての画像をプリ 
ントする。 


DPOF 画像 

表示されている画像と関係なく、 

督^(プリント予約)マーク (35 ペー 
ジ)が付いているすべての画像をプ 
リントする。 

選択 

画像を順に選択する。選択されたす 
ベての画像をプリントする。 

1プリントしたい画像を ◄/ ►で選 
び、中央の•を押す。 

選んだ画像に>/マークび付をま 
す。 

• 他の画像を選択するには、この手 
順を繰り返して < ださい。 

2 ▼で[プリント]を選び、中央の ♦ 
を押す。 

この画像 

表示されている画像をプ U ントす 
る。 


且 ▲/▼/◄/ ►でプリント設定をずる 



インデックス 

インデックスプリントをするとを 

は[入]を選ぶ。 

サイズ 

用紙サイズを選ぶ。 

曰付 

日付を挿入するときは许月日]ま 

たは[日時分]を選ぶ。 

• 手順 n でにの画勒を選んでインデック 
スプリントした場合、同じ画像び並びます。 

• [日付]で[年月日]を選んだ場合、「日付/ 
時刻を合わせる」（別冊基本編 — ^16 
ぺージ)で選んだ表示順の年月日び挿入さ 
れます。ただし、お使いになるプ U ンター 
によっては対応していない場合びありま 
す。 

• プ U ンターで対応していない項目は表示 
されません。 


」.静止画をプリントする 
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インデックス画面でプ y ント 
する 


且▼で[枚数]、 ◄/ ►でプリントずる 
枚数を選ぶ 

[インデックス]び[切]のとき：選択 
した画像の印刷枚数 
[インデックス]び[入]のとを：イン 
デックスプ U ントの印刷枚数。手順 
田で[この画像]を選んでいる場含 
は、同じ画像を1枚の用紙に並べる 
数になります。 

• インデックスプ U ント時、並べる画像の数 
によつ口ま1枚の用紙に収まらないことび 
あります。 

□ ▼/ ►で误巧]を選び、中巧の♦を 
押ず 

画像び印刷されます。 

蹲! >( US 臣ケーブル巧を禁止)マー 
クび画面に表示されているときは、 
USB ケーブルを损かないで < ださ 
し、 



プ IJ ントを中止するには 

手順田で[キャンセル]を、または手順 
凸で[終了]を選んでください。 

他の画像ちプリントするには 

手順 田の あとでプ U ントしたい画像を 
◄/ ►で選び、[プリント]を選んでくださ 
し、。 


本機とプリンターを接続するとプリン 
トメニューび表示されます。[キャンセ 
ル]を押してプリントメこューを消して 
<ださい。 

□ H (インデックス） レバーを W 側 
にず5してインデックス画面にず 
る 

且 MENU ボタンを押ず 

;>< こ ューが 表示されます。 

且►で [&] (プリント)を選び、中央 
の♦を押ず 

凸 ◄/ ►で希望のプリント種類を選 
び、中央の♦を押ず 
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選択 

画像を順に選択する。選択されたす 
ベての画像をプリントする。 

1プリントしたい画像を ▲/▼/◄/► 
で選び、中央の•を押す。 

選んだ画像に>/マークび付さま 
す。 

• 他の画儘を選択するには、この手 
順を繰り返してください。 

2 MENU ボタンを押す。 

DPOF 画像 

表示されている画像と関係なく、 

プ U ント予約)マーク （35 ペー 
ジ)び付いているすべての画像をプ 
U ントする。 

フオルダ内をて 

フオルダ内のすべての画像をプ IJ 
ントする。 


且 ▲/▼/◄/ ►でプリント設定をずる 



インデックス 

インデックスプ U ントをするとを 
は[入]を選ぶ。 

サイズ 

用紙サイズを選ぶ。 

曰付 

日付を挿入するときは[年月日]ま 
たは[日時分]を選ぶ。 

• [日付]で[年月日]を選んだ場合、「日付/ 
時刻を合わせる」（別冊基本編一*-1目 
ページ)で選んだ表示順の年月日び挿入さ 
れます。ただし、お使いになるプ I 」ンター 
によっては対応していない場合びありま 
す。 


□ ▼で败数]、 ◄/ ►でプリントずる 
枚数を選ぶ 

[インデックス]が[切]のとを：選択 
した画像の印刷枚数 
[インデックス]が[入]のとを：イン 
デックスプリントの印刷枚数 

• インデックスプ U ント時、並べる画儘の数 
によつ口ま1枚の巧祇に収まらないことび 
あります。 

H ▼/ ►で[実衍を選び、中央の♦を 
押ず 

画像び印刷されます。 
c ^( USB ケーブル损を禁止)マー 
クげ画面に表示されているとさは、 
USB ケーブルを巧かないでくださ 
し、。 



静止画をプリントする 
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プ IJ ントを中止するには 

手順 凸で [キヤンセル]を、または手順 
百で[終了] を 選んで ください。 
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お m でプ u ントずる 


お店でプリントする場合は、下記に 

ごミモ意 < ださい。 

• どの種類の"メモリースティック"に 
対応しているかプリント サービス 店 
にお問い合わせくださし、。 

• "メモ U —スティック"に対応してし、 
ないプ U ントサービス店をご利用の 
場含は、 CD - R などにコピーしてお持 
ち < ださい。 

•；><モ|」ースティックデュオアダ 
プターちお持ち < ださい。 

• プ U ントサービス店をご利用の場合 
は、总ずデータのバックアツプをおと 
り < ださい。 


プリントホ約マークをがける 


プリントしたい画像に本機であらかじめ 
プ I 」ント予約マークを付けて、プ U ント 
サービス店に持参すると便利です。 


モードスイッチ 

因 



• 動画で撮影した画像にはプリント予約 
マークは 付けられません。 

• マルチ連写で撮影した画像は1目分割され 
た1枚の画像としてプ U ント予約マークび 
付をます。 

• プ U ント枚数の設定はでをません。 


シングル画面でプリントホ約 
7—クを付ける 

□ モードスイッチを「田 J にずる 

且 ◄/ ►でプリント予約したい画像 
を表のずる 

且 MENU ボタンを f 甲ず 

メニューび表示されます。 

凸 ◄/ ►で [ dpofKDPOF ) を選び、中 
巧の•を押ず 

表示されている画像に曾/(プリン 
卜予約)マークび付さます。 


Mi 

W 虹 .2«1 

A 

r 

— ■ 

"モドルけ八 



且他の画像にちプリント予約マーク 
を付けたいときは、 ◄/ ►でプリン 
卜予約したい画像を表示し、中巧 
の♦を押ず 


プ ij ント巧約マークを消すには 

手順凸または且でもう1度中央の•を 
押してください。マークび消えます。 
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一.静止画をプリントずる 



インデックス画面でプ y ント 
ホ約マークをがける 

□ モードスイッチを r 田」にして、 

H (インデックス）レイ（一を W 側 
にず5してインデックス画面にず 
る 

且 MENU ボタンを押ず 

X ニューび表示されます。 

且 ◄/ ►で [ dpofKDPOF ) を選び、中 
巧の♦を押ず 

□ ◄/ ►で曜択]を選び、中巧の♦を 
押ず 

• [フォルダ内全て]で、曾^マークを付 
けることはでをません。 

且プリント予約したい画像を ▲/▼/ 
◄/ ►で選び、中央の♦を押ず 

選んだ画像に緑色のマークび付 
をます。 
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巧他の画像にちプリント予約マーク 
を付けたいときは、手順且を繰り 
返ず 

H MENU ボタンを押ず 

回►で[実行]を選び、中巧の•を押 
ず 

图^マークび白色に変わり、設定が 
完了します。 

プリント巧約マークを消すには 

手順回で曾^ マークを 消したい画像を 
▲/▼/◄/ ►で選び、中央の♦を押して< 
ださい。 

フォルダ巧のすべての画像のプリン 
卜で約マークを消すには 

手順田で[フォルダ内全て]を選び、中央 
の♦を押して<ださい。次に[切]を選び、 
中央の♦を押して < ださい。 

プリント巧約マークを中止するには 

手順田で[キャンセル]を、または手順 
回で[終了]を選んでください。 
















動画を撮る 


音声付をの動画を撮影でをます。 


モードスイッチ 



マイク II シャツ ターボタン 



□ モードスイッチを 「 raj にずる 

且ち:/命(画像ヴイズ)ボタンを押ず 

画像サイズび表示されます。 

回 ▲/ ▼で帯望のサイズを選ぶ 

[640 (ファイン)]、[640 (スタ 
ンダード)]、[160]から選べます。 

• 防4日（ファイン)]は ">< モ IJ - ス 
テイック PRO デュオ"のみに記 
録でさます。 


□ シャツターボタンを深く押し込む 

「歸画」と表示され、動画と音声の 
記録げ始まります。 



• "メモ IJ - スティックデュオ"の容 
量びいっぱいになると停止します。 

回録画を止めるには、シャッターボ 
タンをもう1度深く押し込む 

撮露中の画面上の表巧は 

動画には記録されません。 
lizil ボタンを押すたびに、画面表示オフ 
—►パックライトオフー••画面表示オンの 
順で変わります。 

ヒストグラムは表示されません。 
表示される項目について詳し < は、82 
ページをご覧ください。 


セルフタイ7—で撮露する 

モードスイッチを「回」にしてから、 別冊 
甚本編 一 ^ 28ページの手順に従って 
<ださい。 

• 撮影すると去は、マイクに指び触れないよ 
ラにご注意ください。 

• 動画撮影中は下記の操作びでをません。 

ーズーム倍率の変更 
-フラッシュ撮影 
一曰付-時刻の挿入 

• 各サイズによる記録時間については、66 
ページをご覧ください。 


I 謹を撮る 
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液晶画面で動画を見る 


本磯の液晶画面で動画を見ることびで 
をます。音声も本機の スピーカーから 
聞こえます。 


モードスイッチ 



コント□—ルボタン 


□ モードスイッチを「因 J にずる 

且 ◄/ ►で見たい動画を選ぶ 

画像サイズ [640 (ファイン)]また 
は[640(スタンダード)]で撮影し 
た動画は液晶画面いっぱいに表示 
されます。 



再をを止めるには 

中央の•をもう1度押してください。 

音量を調節するには 

▲/ ▼で調節してくださし、。 

早をり/巻を戻しをするには 

再生中に►(送り）または◄(戻し）を押し 
て < ださい。 

通常の再生に戻るには、中央の♦を押し 
て < ださし、。 


• 画儘サイズ [160] で撮影した動画は 
ひとまわりルさく表示されます。 

且中巧の♦を押ず 

動画と音声び再生されます。 

再生中は►(再生)び液晶画面に表示 
されます。 


r. も ^^ 


、再生バ- 


動画再を中の画面上の表巧は 

IIZII ボタンを押すたびに、画面表示オフ 
—• •パックライトオフー►画面表示オンの 
順で変わります。 

ヒストグラムは表示されません。 
表示される頂目について詳しくは、84 
ページをご覧ください。 

• 当社が来モデルで撮影した動画を再生す 
ると、ひとまわりかさく表示される場合び 
あります。 
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動画を削除ずる 


不要な動画を削除します。 

モードスイッチ 



• プ□テクトした動画は削除でをません。 

• 1度削除すると元に戻せないのでご注意く 
ださい。 


シンクル画面のとを 


□ モードスイッチを r 困」 にずる 

且 ◄/ ►で削除したい動画を表示ず 
る 

且；引/命(削除)ボタンを押ず 

この時点ではまだ削除されていま 
せん。 

□ ▲で悄 y 除]を選び、中央の♦を押 
ず 

「アクセス中」といラ表示び出て、動 
画び削除されます。 

且他の動画も削除ずるときは、 ◄/► 
で削除したい動画を表示し、手順 
凸を繰り返ず 

削おを中止するには 

手順凸または且で騰了]を選んでくだ 
さい。 


インテックス画面のとを 

□ モードスイッチを r 困 J にして、 

因（インデックス） レバーを w 測 
にず5してインデックス画面にず 
る 

且ち:/而(削除)ボタンを押ず 

且 ◄/ ►で[選択]を選び、中央の•を 
押ず 

凸削除したい動画を ▲/▼/◄/ ►で選 
び、中央の♦を巧ず 

選んだ動画に而(削除)マークび付を 



この時点ではまだ削除されていま 
せん。 


■謹を撮る 
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動画を分割ずる 


且他の動画ち削除ずるときは、手順 
凸を繰り返ず 

□ ち:/雨(削除)ボタンを押ず 

H ►で[実行]を選び、中央の♦を巧 
ず 

「アクセス中」といラ表示び出て、 
動画び削除されます。 

削 おを中止するには 

手順且または田で[終了]を選んで < だ 
さい。 

• フォルダ内のすべての画像を削除するに 
は、 別冊基本編 一 、 42ページをご覧く 
ださい。 
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撮影した動画を分割したり、不要な部分 
を削除することびでをます。 

"メモリースティックデュオ"の容量び 
足りないとをや E メールに添付するとさ 
に便利です。 

分割すると元の動画は削除されますの 
で、ごま意 < ださい。 

分割したときのファイル番号はち 記 
のよ5になります 

分割した動画は、最新のファイルとして、 
それぞれ新しい番号を割り振られ、選択 
している記録フオルダに記録されます。 
分割する前の元の動画は削除され、その 
ファイル番号は欠番になります。 


〈例〉1010002の動画を分割した場合 


1 

1 

2 

_1_ 

1 

3 

10 し 0002 

1 シーン A を切り離ず 

1 

A 2 B 

_1_ 

3 


分割点 '…- UUU 

2シーン巳を切り離ず 

1010004 


3 


A 


'UI-UU 山分割占 

3 シーン A と B び不要な 5 削除ずる 









モードスイッチ 



コント□ールボタン 

□ モードスイッチを「困」にずる 

且 ◄/ ►で分割したい動画を表示ず 
る 

回 MENU ボタンを押ず 

メこューび表示されます。 

□ ►で[ネ0(分割)を選び、中央の ♦ 
を押ず。▲で[実巧]を選び、中央の 
•を押ず 

動画び再生されます。 


且分割ずる位置をミ夫める 

分割したい位置で、中央の♦を押し 
ます。 



分割する位置を微調整したいとを 
は、 [◄ II/IIH (コマ戻し/コマ送 
り）を選び、 ◄/ ►で微調整して < だ 
さい。 

分割する場所を選び直したいとを 
は、[キャンセル]を選んで<ださい。 
動画び再び再生されます。 

□ 分割ずる位置を決めた 5、 A / ▼で 
误衍を選び、中巧の•を押ず 

□ ▲で误衍を選び、中央の♦を押 
ず 

動画び分割されます。 


分割を中止するには 

手順且または H で[終了]を選んでくだ 
さい。再生画面に戻ります。 

• 下記の画像は分割でをません。 

一 静止画 

一 分割でさる充分な長さ(約2秘切上)の 
ない動画 

ープ□テクトされている動画 
• 1度分割した動画を元に戻すことはでをま 
せん。 

• 分割された動画は選択している記録フォ 
ルダに一番新しいファイルとして記録さ 
れます。 


I 謹を撮る 
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rPicture PackageJ と 
HmageMixer VCD2J 
をインストールする 

[Picture Package 」 は Windows のみ 
に対応していまず。 

本機に付属の CD - ROM に入っているソ 
フトウエア 「Picture Package 」 （ピク 
チャーパッケージ)を使ラと、本機で撮 
影した画像をお使いのパソコンで活用 
できます 。 「Picture Package 」 のイン 
ストールを行ラと、 USB ドライノ（のイ 
ンス I -ールち同時に巧えます。 

• パソコンを使巧中の場合には、インストー 
ル前に使用中のソフトウエアをすべて終 
了して < ださい。 
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Picture Package に関するお問い合わせ 
ヴポートはピクセラユーザーサポートセ 
ンターに委託しています。 

ピクセラユーザーサポートセンター 

電話： 06 - 6633-3900 

受付時間：月〜曰午前别寺〜午後5時 
(ただし、年末、年始、巧曰を除ぐ） 

URL : http://www.ppackage.com/ 


Windows の基本動作環境については 
別冊甚本編 一>-46ページをご覧くだ 
さい。その他に下記の環境び必要にな 
ります。 


必要なソフトウ エア： Macromedia 
Flash 円 ayer 6.0 政降 、 Windows 
Media Player 7.0 似降 、 DirectX 
9.0 bl ； (降 

オンラインでプ U ントミ主文する場合は 
(49 ぺージ ）、 Internet Explorer 5.5 
1；(降ほ.己 SP 2、6 SP 1 を推奨） 
サウンドカード： 1目 bit ステレオサウ 
ンド カー ドおよび スピーカー 
メモリ： 64 M 目!;(上 （128 MB 1； (上を 
推奨） 

八ードディスク： インス!-ール時にお 
要な容量：約日00 MB 
ディスプレイ： 4 MB の VRAM を搭載 
したビデオカード (Direct Draw ドラ 
イバに対応） 


• スライドショーを自動作成する場合は 
(49 ぺージ )、 Pentium III 已〇日 MHz 切 
上の CPU び必要です。 

• rimageMixer VCD 2」 をお使いになる 
場合は 、 Pentium III 800 MHzL ツ上の 
CPU を推奨します。 

• 本ソフトウェアは DirectX テクノ ny - 
に対応しています。ご使用の隙には 
DirectX のインス I -ールび必要です。 

• CD - R に書き込みを行う場合には、記録 
子 )くイスび動作する環境び別途必要で 
す。 





□ パソコンの電源を入れる 

• USB ドライバ単独でのインス!-ール 
(別冊基本 編 一 ^ 47ぺージ)をして 
いない場合は、インストール前に本 
磯をパソコンに接続しないでくださ 
し 、 (Windows XP じ(列')。 

• Windows 2日0日をお使いの方は、 
Administrate ) 「(管理者権限)で□グ 
オンして < ださい。 

• Windows XP をお使いの方は、〕ン 
ピュータの管理者権限で□グオンし 
て < ださい。 

且 CD - ROM (付属）を、パソコンの 
CD - ROM ドライブにセットずる 

インストールメこュー画面び表示 
されます。 


インストールニュー画面か表术 
されないとさは、デスクトップ上 
の な (マイコンピュータ)一® 
( P に TUREPACKAGE ) の順にダ 
ブルク U ックしてください。 

且 「Picture Package / 

ImageMixer VCD 2 J をクリツ 
クずる 


Picture Package 


凸旧本副を選び、[次へ]をクリッ 
クずる 




設定言語の選択画面び表示されます。 



■パソ n ンで楽しむ 
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B [巧へ]をクリックずる 

「使用許諾契約」画面び表示されま 
す。 

「使用許諾契約」の内容をよく読み、 
同意される場合は[使用許諾契約の 
全条項に同意します]にチェックを 
入れ、[次へ]をクリックします。 



聽飘请■難を。.ま Y 做撇 



Cfi 4. ll _- 


巧[次へ]をクリックずる 



C - 3 ** ■ —I 

己「インストール準備の完了 J 画面の 
[インストール]をクリックずる 


。" Mawr 




1 

\ 一 




.•一 ( _ i 


インス!-ールび始まります。 

売了すると rimageMixer VCD 2 
セツトアップへようこそ」画面び表 
示されます。 


□ [次へ]をクリックずる。画面の指 
示に従ってインストールずる 



売了すると rimageStation 用の 
InstallShield Wizard へようこそ」 
画面げ表示されます。 
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回[巧へ]をクリックずる。 

rinstallShield Wizard の完了 J 
画面び表示された5 [完了]をク 
リックずる 



インストール完了後、 「 DirectX セツ 
トアツプの開^^台」画面び表示された 
場合は、画面の指示に従ってインス 
I-ールして < ださい。 


阳[はい、今ずぐコンピュータを再起 
動しまず]びチェックされている 
ことを確認して、[完了]をクリツ 
クずる 

パソコンび再起動します。 



- f —I 


デスクトップ上に 「Picture 
Package Menu 」 と 「Picture 
Package Menu 取り込み巧フオル 
ダ」のショートカットび表示されま 
す。 

田パソコンか 5 CD - R 0 M を取り出 
ず 


iPicture PackageJ 

で画像を コピーず る 



• 通常は「マイピクチャ」フォルダ巧に 
「Picture Package 」 、旧付」フォルダび 
作成され、その中に画儘フアイルびすべて 
コピーされます。 


■パソ n ンで楽しむ 
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別冊基本編一心51ページの操作を行 
し、、本機とパソコンを付属の USB ケー 
ブルでつないで<ださい。 

「Picture Package 」 び自動起動し、ソ 
モリースティックデュオ"内の画像び 
コピーされます。コピーび行われると 
Picture Packaae Viewer び起動し、〕 
ピーされた画像び表示されます。 


rPicture PackageJ 

を使用する 

デスクトツプ上にある [Picture 
Package Menu ] を起動させて画像を 
活用する方法を説明します。 

• お使いのパソコンによっては初期画面び 
異なる場合びあります。画面ち下の[設定] 
でお好みの順に変更することびできます。 
• 詳しい使いかたについては、各画面ち上に 
ある!®をク U ックして、ヘルプをご覧く 
ださい。 


•「Picture Package 」 で自動コピーび行え 
ない場合は 、 [Picture Package Menu 」 
を起動し、[自動取り込别の中にある[設 
定]を確認してください。 


パソコン巧の画像を見る 


□ 画面左側の[パソコン巧の画像を 
見る]をクリックずる 



且画面ち下の[パソコン巧の画像を 
見る]をクリックずる 



パソコン内の画像を見るための画 
面び表示されます。 
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CD - R に画像を保をする 


□ 画面左側のに D - R に画像を保存] 
をクリックずる 



且画面ち下のに D - R に画像を保存 
ずる]をクリックずる 



CD - R に画像を保存するための画面 
び表示されます。 


• CD - R に画像をなをするには、 CD - R ドライ 
プび必要です。対応ドライプの情報はピ 
クセラ ユーザー ヴ ポー トセンターの ホー 
ムページで確認でをます。 

http://www.ppackaQe.com/ 


メニュー付きのビデオ CD を作が 
する (ImageMixer VCD2") 

rimageMixer VCD 2」 は高精細静止画 
ビデオ CD に対応しています。 

□ 画面左側の[ビデオ/スライド 
シヨーのビデオ CD を作成ずる] 
をクリックずる 



且画面ち下の[ビデオ/スライド 
シヨーのビデオ CD を作成ずる] 
をクリックずる 



rimageMixer VCD 2」 画面び表示 
されます。 


パソ n ンで楽しむ 






且 [Video CD ] をクリックずる 

凸使用ずる画像の入ったフォルダを 
選択ずる 

® 左画面か6フォルダを選択し、 
[追加]をク IJ ックする。 

選択された画像フォルダげち画 
面に移動します。 

(D [次へ]をクリックする。 



且メニューの背景やボタンの設定、 
タイトルなどを入力し、じ欠へ]を 
ク U ックずる 

お好みに応じて入力してください。 



□ ビデオ CD の再生確認をずる 

①左画面から再生したいフアイル 
をク IJ ックする。 

@ [►] をク U ックして再生する。 



H [次へ]をクリックしてディスクち 
を入力ずる 


- 1 IV 





~ * 

=IH 





CD - R ドライブに CD - R を入れて[書 
を込み]をク U ックすると書を込み 
用の画面が'表示されます。 
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スライド シヨー をががする 


□ 画面左側の [ My スライドショー 
を自動作成]をクリックずる 



且画面ち下の [ My スライドショー 
を自動作成ずる]をクリックずる 



My スライドショーを作成するため 
の画面び表示されます。 


オンラインでブ y ントを文ず 


□ 画面左側の[オンラインでプリン 
卜までずる]をクリックずる 


1 

田 1 11 !!■ 1 

百占 

古'' ■ 

■ • .い 一一い > 一 ■ • • M 

..■つ_ 1 

，-バ ‘J 


11.. 方品‘ II 

さ巧记 

. : 

こ::伍 

1 


且画面ち下の[プリントまでへ進む] 
をク U ックずる 



オンラインでプ U ントミち文するた 
めの画面び表示されます。 


• Windows 9別こは対応していません。 

• インターネットに接続するための環境び 
必要です。 

• イ>< ージステーションのユーヴー登録び 
必要です。登録の方法は、ヘルプをご覧< 
ださい。 


パソ n ンで楽しむ 
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画像をブ y ジトする 


□ 「バソコン内①画像を見る」 （46 
ぺージ)①操作を巧い画像を一覧 

表の1しずる 


且画像一覧か5プリントしたい画像 
をダブルクリックずる 



印刷用画面び表示されます。 


凸画面左上の閒刷]ボタンをクリツ 
クして、[印刷]を選択ずる 



印刷ウイザードび表示されます。 


且印刷用紙や枚数を設定して印刷ず 
る 


Macintosh WmageMixer 
VCD 2 J を使用ずる 

rimageMixer VCD 2 J は Macintosh 
(Mac OS X ( v 10.1.5) JU 降)にも巧応 
していまず。 

本機に付属の CD - ROM に入っているソ 
フトウエア rimageMixer VCD 2」 を使 
ラと、パソコンに保存されている静止画 
令動画を素材として、ビデオ CD を作成 
することびでをます。 


• Macin に sh 版の rimageMixer VCD 2」 
ではディスクイメージ （ ビデオ C D 形式で 
CD - R に書き込みを行ラためのデータ)作 
成までを行います。実際にビデオ CD 形 
式で CD - R にな存する場合は、 Roxio 社の 
Toast 側売り）び必要になります。 

• パソコンを使用中の場合には、インス I -一 
ル前に使用中のソフトウエアをすべて終 
了してください。 


ImageMixer VCD2 に関するお問い合わは 
ヴポートはピクセラユーザーサポートセ 
ンターに委託しています。 

ピク セラユーザーヴポートセンター 

電話： 06-6633-3900 

受イ寸時間：月〜曰午前 9 時〜午後 5 時 
(ただし、年末、年始、巧曰を除く） 

URL : http://www.lmageMixer.com/ 
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Macintosh の動作廣境 

OS : Mac OSX ( v 10.1.5 l ；( 降） 
工場出荷時にインス I -ールされてい 
ることび必要です。 

CPU : iMac 、 eMac 、 iBook 、 
PowerBook、Power Mac G 3/ G 4 
シ U —ズ 

メモリ： 128 MBl ； (上に5目 MBiU 
上を推賀） 

A - ドディスク： インス I -ー ル時に 
必要な容量：約25日 MB 
ディスプレイ： 1024 X 768 ドット 
]； Lb 、32 Cl 00 色!;(上 

• 工場出荷時に QuickTime 4 切降びイ 
ンス I -ールされていることび必要です 
(QuickTime 己を推奨)。 

• 推奨環境のすべてのパソコンの動作を 
保障するものではありません。 


インストールする 


1 パソコンの電源を入れる。 

• ディスプレイの設定を 1024 X768 ドツ 
卜政上、 32 日日 0 色モード ULL にしてくだ 
さい。 

2 CD - ROM (付属）を、パソコンの CD - 
ROM ドライブにセツトする。 

3 CD - ROM アイコンをダブルクリツ 
クする。 

4 「 MAC 」 フォルダの中の riMXINST . 
SIT 」 を八ードディスクアイコンにコ 
ピーす る。 

5 コピー先のフォルダの中の 

[ IMXINST . SIT ] をダブルク U ツクす 
る。 

6 辭凍された [ImageMixer 

VCD 2_ lnstall ] をダブルクリツクす 
る。 

7 ユーザーの承認画面が表示されたら、 
お好みの名前とパスワードを入力す 
る。 

ソフトウエアのインストールげ始ま 
D ます。 


メニユー付きのビデオ CD を作が 
する (ImageMixer VCD 2") 

「ImageMixer VCD 2」 は高精細静止画 
ビデオ CD に対応しています。 

□ 「アプリケーション_!の中か5 
rimageMixerJ フォルダを開く 

且 rimageMixerVCD 2」 をクリッ 
クずる 

且48ぺージの手順旦か5回の操作 
を巧う 

凸[次へ]をクリックしてディスク名 
と保を巧を入力ずる 

CD - R に保存する準備び売了します。 


■パソ n ンで楽しむ 
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が障かな？とおった 5 


困ったときは、下記の流れに従ってくだ 
さい。 

1 日2〜61ぺージの頂目をチェックし、 
本機を点検する 

液晶画面に rc : □□: □□」のよう 
な表示び出たときは自己診断表示機 
能び働いていまず。 65 ぺージをご覧 
<ださい。 


2 バッテリー/ "メモ U — スティック 
デュオ"カバー内側にある RESET ボ 
タンを先の細いちので押してから、電 
源を入れる 

(この操作を行ラと、曰時などの設定 
は解除され、お買い上げ時の設定に戻 
ります。） 



3 デジタルイメージングカスタマー 
サポートのホームページで確認する 
http :// www . sony . co . jp / support - di / 

4 テクこカルインフオメーシヨンセン 
ターに電話で問い合わせる(裏表紙） 


バッテリー•巧電 


おが 

原因/処置 

バッテリーが充電でをない。 

• 本機の電源び入っています。電源を切ってください (別冊基本編一*- 1日ページ)。 

本機にバッテリーを入れちれ 
ない。 

• バッテ U - 取りはずしつまみを押し、カメラ正面側に押しなびら入れてください (別冊基本編一 11ぺージ)。 

• 正しい向きにして入れてください (別冊基本編一 11ぺージ)。 

バッテリー巧電中、 そ / CHG ラ 
ンプが点滅ずる。 

• バッテ U - を正しく取り付けてください (別冊基本編一^ 11ぺージ)。 

• バッテ U —び故障しています。テクニカルインフォメーションセンターに問い合わせてください(裏表紙)。 

• バッテ U —び消耗しています。 AC アダプターを1度损き差ししてから、バッテ U —を充電してください。 
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症げ 

原因/処置 

バッテリー巧電中、 VCHG ラ 
ンプが点灯していない。 

• AC アダプターびはずれています。をちんと接続し直してください (別冊基本編一*- 14ページ)。 

• AC アダプターび故障しています。テクニカルインフオメーションセンターに問い合わせてください(裏表祇)。 

• バッテリーを正しく取り付けてください (別冊基本編一^11 ぺージ)。 

• 充電び完了しています。 

• バッテ U —び消耗しています。 AC アダプターを1度振き差ししてから、バッテ U —を巧電してください。 

バッテリーの残量表示び正し 
くない。またはバッテリー残 
量表示が巧分なのに電源がす 
ぐ切れる。 

• 温度び極端に高いまたはないところで使用しているためです (73 ページ)。 

• 鶏量表示機能と実際の残量にズレび生じたためです。バッテ U —を使い切ってか 5 巧電すると、残量表示機能 
び正しくなります (別冊基本編一*-12 ページ)。 

• バッテ U —び消耗しています。巧電されたバッテ U —を取り付けて<ださい (別冊基本編一心 11ページ)。 

• バッテ U —そのちのの寿命です （78 ページ)。新しいバッテ U —と交換して<ださい。 

バッテリーの消耗が早い。 

• バッテ U —そのちのの寿命です （78 ページ)。新しいバッテ U —と交換して<ださい。 

• 温度び極端に低いところで使用しているためです (73 ページ)。 

• バッテ U —端子び巧れています。綿棒などで掃除してから充電してください。 

• バッテリーの充電び終わったら、 DC プラグを本機から取りはずしてください。 

電源が入らない。 

• バッテ U - を正しく取り付けてください (別冊基本編一*- 11ぺージ)。 

• AC アダプターびはずれています。をちんと接続し直してください (別冊基本編一*- 14ページ)。 

• AC アダプターび故障しています。テクニカルインフオメーションセンターに問い合わせてください違表祇)。 

• バッテ U —び消耗しています。充電されたバッテ I 」一を取り付けて<ださい (別冊基本編一心 11ページ)。 

• バッテ U —そのちのの寿命です （78 ページ)。新しいバッテ U —と交換して<ださい。 

電源が途中で切れる。 

• 操作しない状態び3分！; (上 続くと、バッテ U —の消耗を防ぐため、自動的に電源び切れます。電源を入れ直すか、 
AC アダプターをお使いください (別冊基本編 一 、 15、14ページ)。 

• バッテ U —び消耗しています。巧電されたバッテ I 」一を取り付けて < ださい (別冊基本編一心 11ページ)。 
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静止画/動画を撮る 


症状 

原因/処置 

電源を入れても液晶画面がつ 
かない。 

• 暗い場所で IDI ボタンを押してバックライトびオフになっています。バックライトをオンにしてください 
(別冊基本編一、26ページ)。 

液晶画面に被写体び写ちない。 

• モードスイッチを roj ま/■こは「闘」にしてください (37 ぺージ、別冊基本編一22ぺージ)。 

フォー カスわ S 合わない。 

• 被写体び近すぎるためです。最短撮影距離 ( W 側で約12 cm 、 T 側で50 cm ) よりもカメラを離して撮影してく 
ださい。 

• 静止画撮影時は、シーンセレクションの J (夜景モード）または四（風景モードル乂がのモードを選んでくださ 
しパ別冊基本編 一 ^ 36ページ)。 

光ぎズームがでをない。 

• 動画撮影中はズーム倍率を変更でをません。 

プレシジョンデジタルズーム 
びでさない。 

• セットアップ画面の[デジタルズーム]び[スマート]または肋]になっています。[プレシジョン]にしてくださ 
い (7 日ページ、別冊基本編 一 、27ページ)。 

• 動画モードになっています。觸除して<ださい。 

スマー トズームびでさない。 

• セットアップ画面の[デジタルズーム]び[プレシジョン]または脚]になっています。[スマート]にしてくださ 
い (7 日ページ、別冊基本編 一*- 27ページ)。 

• 画像サイズび [4 M ] または [3:2] になっています。それ!;(外のサイズにしてください 
(別冊基本編一、19ページ)。 

• マルチ達写時はスマートズームは使えません （17 ページ、別冊基本編一心27ページ)。 

• 動画モードになっています。觸除して<ださい。 

画像び暗い。 

• 逆光になっています。測光モードを選んでください （13 ページ)。または、露出を補正してください 
(1 日、目7ページ)。 

• 液晶画面び暗いので、バックライトの明るさを調節してください (71 ページ)。 

• IIZII ボタンを巧してバックライトをオンにしてください(別冊基本編一心26ぺージ)。 

画像が明るい。 

• 舞台撮影など、暗いところでスポットライトび当たっている状態で撮影しています。露出を補正してください 
(1 日、目7ページ)。 

• 液晶画面び明るいので、バックライトの明るさを調節してください (71 ページ)。 

画像が白黒になる。 

• ピクチヤーエフェクトを[モノ I ン]じ(州こしてください （18 ぺージ)。 
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症げ 

原因/処置 

明るい被写体を写ずと、縦に尾 
を引いたよラな画像になる。 

• ス S アといラ現象です。故障ではありません。 

暗い場巧で液晶画面を見ると 
画像にノイズが目立つ。 

• 暗い場所でも確認でさるよラに、液晶画面を一時的に明るくする機能び働いていまず。撮影される画像には影 
響ありません。 

撮影でをない。 

• "メモ U —スティックデュオ"び入っていません。"メモ U —スティックデュオ"を入れてください 
(別冊基本編一*-18ぺージ)。 

• "メモリースティックデュオ"の容量びいっぱいになっています。"メモ U —スティックデュオ"内の不 
要な画像を削除してください (39 ページ、別冊基本編一心40ページ)。または、"メモ U —スティックデュオ" 

を交換して < ださい。 

•誤消去防止スイッチのある"メモリースティックデュオ’’を使巧し、スイッチび 「 LOCK 」 になっています。 

解除して < ださい (7 己ページ)。 

• フラッシュ充電中は撮影でをません。 

• 静止画撮影時は、モードスイッチを「〇」にしてください(別冊基本編一*-22ページ)。 

• 動画撮影時は、モードスイッチを「闘」にしてください (37 ぺージ)。 

•動画撮影時、画像サイズび [640 (ファイン)]になっています。"><モリースティック PRO デュオ’を入れ 
てください(37、7日ぺージ)。または、画儘サイズを防4日(ファイン)化が1■にしてください。 

撮影に時間びかかる。 

• NR ス□ーシャッター機能び働いています(別冊基本編 一 、37ページ)。 

フラッシュ撮影がでをない。 

• モードスイッチを ra にしてください(別冊基本編 一22ぺージ)。 

• 設定び®(発光禁止)になっています。オート(表示なし）、ろ(強制発光)またはそ SL (ス□ーシンク □) にしてく 
ださい(別冊基本編一心29ページ)。 

• 静止画撮影時は、シーンセレクションの J (夜景モード)またはがキャンドルモード)!;(列のモードを選んでく 
ださい(別冊基本編一心36ページ)。 

• 静止画撮影時、シーンセレクションの囲厕景モード)、 a (スノ ーモード)または巧 =( ビーチモード)び選ばれ 
ています。 K 強制発光)にしてください(別冊基本編一心29ページ)。 

• [ Mode ] (撮影モード)を[通常撮影]にしてください。 

フラッシュ撮影した画像に、ぼ 
んやりとした丸い巧点び写つ 
ている。 

• 空気中のホコ U びフラッシュの強い光に反射して写りこんだためです。故障ではありません。 



樹犬 

原因/処置 

連写でさない。 

• "メモ U —スティックデュオ"の容量びいっぱいになっています。不要な画像を削除してください 
(39 ページ、 別冊基本編一、 40ページ)。または、"メモ U - スティックデュオ’を交換してください。 

• バッテ U —に充分な鶏量びないため、1枚しか撮れません。充電されたバッテリーを取り付けてください 
(別冊基本編一心 11ページ)。 

被写体の目が赤く写る。 

• 赤目軽減モードにしてください (7 日ページ、 別冊基本編一心 30ページ)。 

• 被写体に近づ’いてフラッシュ推奨撮影距離 (別冊基本編 一 ^ 29ページ)内で撮影してください。 

. 室内を明るくして撮影してください。 

正しい撮影曰時が記録されな 
い。 

• 曰付-時刻を合わせてください (72 ページ、 別冊基本編一*- 16ページ)。 

シャツターを半押しすると F 
値、シャツタースピードび点滅 
する。 

• 露出び合っていないので、補正してください （10 ページ)。 


画巧を見る 


症状 

原因/処置 

再をでさない。 

• モードスイッチを 「因」 にしてください (別冊基本編一38 ページ)。 

• パソコンでフォルダ/ファイルの名前を変更したためです (別冊基本編一*- 目 1 ページ)。 

• パソコンで画像を加工したファイルや、本機列で撮影した画像は本機での再生を保証しません。 

• USB モードになっています。 USB 接続を終了してください (別冊基本編 一 、57、62 ページ)。 

表示直後に再生画像が粗い。 

• 画儘処理のため、表示直媛に画像び粗くなります。故障ではありません。 

パソコンで再生でさない。 

• 己 8 ページをご覧ください。 
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画像を削除する/編集する 


症げ 

原因/処置 

削除でをない。 

• 画像びプ□テクトされています。解除してください (25 ページ)。 

•誤消去防止スイッチのある"メモリースティックデュオ"を使巧し、スイッチび 「 LOCK 」 になっています。 
解除して < ださい (7 己ページ)。 

誤って消してしまった。 

• 画像にプ□テクトをかけると、誤消去を防げます (25 ページ)。 

•誤消去防止スイッチのあるモリースティックデュオ’をご使用の場合、スイッチを 「 LOCK 」 にすると誤 
消去を防げます (7 日ページ)。 

U サイズがでさない。 

• 動画/マルチ連写画像は U サイズでをません。 

プリント予約マークが付かな 
い。 

• 動画にはプ U ント予約マークを付けられません。 

動面を分割でさない。 

• 分割でさる充分な長さのない動画は分割でさません。 

• プロテクトされている動画は分割でをません。プ□テクトを解除してください (25 ページ)。 

• 静止画は分割でさません。 


B 困つたとをは 
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パソコン 


パソコンとの接続方法や最新ヴポート情報はデジタルイメージングカスタマーヴポートのホームページをご覧ください。 



http :// www . sony . co . jp / support - di / 


症状 

原因/処置 

対応している 0S が分からな 
い。 

• 「パソコンの推奨使用環境」を確認してください(別冊基本編 一*- 4目、62ページ)。 

USB ドライバをインス!ル 
でさない。 

• Windows 20 日日を使巧している場合は、 Administrator (管理者権限)で□グオンしてください 
(別冊基本編一、 47 ページ)。 

本機がパソコンに認識されな 
い。 

• 本機の電源を入れてください(別冊基本編一心1日ページ)。 

• バッテ U —残量びみないので、 AC アダプターを使用してください(別冊基本編14ページ)。 

• 付属の US 巨ヶープルを使ってください(別冊基本編一*- 51、62ぺージ)。 

• 1 度パソコンと本機から USB ケープルを损いて再度しっかりと差し込み、 rus 巨モード」と表示されているか確 
認してください(別冊基本編一心51ページ)。 

•セットアップ画面の [ USB 接続]を[標準]にしてください(日、72ぺージ)。 

• パソコンの USB 端子に本機の他に機器び接続されています。キーボード/マウス切列は取りはずしてくださ 
しパ別冊基本編 一 ^ 46ページ)。 

• 本機びパソコン本体に直接接続されていません。 USB 八ブ経由などで接続せずに本機とパソコンを直接接続し 
てください(別冊基本編一心46ページ)。 

• USB ドライバをインストールして<ださい(別冊基本編 一 、47ページ)。 

• CD - ROM 咐鼠から rus 巨ドライバ」をインス! -- ルする前に、 USB ケープルで本機とパソコンを接続したた 
め、デバイスび正しく認識されていません。正しく認識されなかったデバイスを削除してから、 US 目ドライバ 
をインストールしてください(別冊基本編 一 、54、47ページ)。 

画像をコピーでをない。 

• 本機とパソコンを正しく USB 接続してください(別冊基本編一•-己1、目2ぺージ')。 

• お使いの 0 S に対応した手順でコピーしてください (45 ページ、別冊基本編 一 、日2、己5、目2ページ)。 
•パソコンでフォーマットした"メモ U —スティックデュオ"で撮影したためです。本機でフォーマットし 
た"メモ U —スティックデュオ"で撮影して<ださい。 
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組犬 

原因/処置 

USB 接続をしたとをに 
「Picture Package 」 び自動起 
動しない。 

•「Picture Package Menu 」 を起動し、觀赶を確認してください。 

• パソコンの電源を入れた状態で USB 接続をしてください (別冊基本編 一 *- 日 1ページ)。 

画像を再生でさない。 

•「Picture Package 」 ソフトウェアをお使いの場合は、各画面も上にあるヘルプをご覧ください。 

• パソコンメーカーまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 

動画を再生すると函像や音が 
途切れる。 

• "メモリースティックデュオ"から直接再生しているためです。パソコンの A — ドディスクに動画をコピー 
して、 A - ドディスクのファイルを再生してください (45 ぺ一义 別冊基本編一*-己 2、 己 5、62ぺージ’)。 

画像を印刷でさない。 

• プ U ンターの設定を確認してください。 

パソコンか 5 コピーした画像 
ファイルび本機で見られない。 

• 間違ったフォルダにコピーしています。 101 MSDCF など本機で認識するフォルダにコピーしてください 
(別冊基本編一*- 61ページ)。 

• パソコンでフォルダ/ファイルの名前を変更したためです (別冊基本編一心 目1ページ)。 


"ゾモリースティックデュオ" 


を状 

原因/処置 

本機に入らない。 

• "メモリースティックデュオ’を入れる向きび違っています。正しい向きにして入れてください 
(別冊基本編一心 18ページ)。 

記録でをない。 

•誤消去防止スイッチのある"メモリースティックデュオ’’を使巧し、スイッチび 「 LOCK 」 になっています。 

辭除して < ださい (7 己ページ)。 

• "メモ U —スティックデュオ’の容量びいっぱいになっています。不要な画儘を削除してください 
(39 ページ、 別冊基本編一心 40ページ)。 

•動画撮影時、画像サイズび [640 (ファイン)]になっています。"メモ U —スティック PRO デュオ’を入れ 
るか(37、7己ページ)、画像サイズを[目4日(ファイン)]切がにしてください。 

フォー マツ トでをない。 

•誤消去防止スイッチのある"メモリースティックデュオ’’を使巧し、スイッチび 「 LOCK 」 になっています。 
解除して < ださい (7 己ページ)。 

誤って フォー マツ ト してし 
まった。 

•フ オー マットすると、"メモ U —スティックデュオ"巧のデータはすべて消去され、元に戻せません。誤 
消去防止スイッチのあるモ U —スティックデュオ"をお使いの場合、スイッチを 「 LOCK 」 にすると誤 
フ オー マットを防げまず (75 ページ)。 
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PictBridge 巧応プリンター 


症状 

原因/処置 

プ U ンターと接続でさない。 

• プリンターび PictBridge に対応しているかどうか、プリンターのメーカーにお問い合わせください。 

• プ U ンターの電源び入り、接続可能な状態になっていることを確認してください。 

•セットアップ画面の [ US 巨接続]を [ PictBridge ] にしてください口2ぺージ')。 

• 接続状態によっては、接続び確立できない場合びあります。 USB ケープルを损いて、接続し直してください。プ 
リンターにエラー表おび出ている場合は、プ U ンターの取扱説明書をご覧ください。 

プ U ントでさない。 

• プ U ンターと接続されていません。本機とプ U ンターび USB ケープルで正しく接続されているかどラかを確 
認してください。 

• プ U ンターの電源を入れてください。詳しくはプ U ンターの取扱説明書をご覧<ださい。 

• プリント中に r 終了」を選ぶと、プ U ンターによっては再度印刷できない場合びあります。 US 巨ケープルを旅い 
て、接続し直してください。それでも復帰しないときは、 US 目ケープルをもう1度揣去、プリンターの電源を入 
れ直してから接続し直して < ださい。 

• 動画はプ U ントでをません。 

• 本機し乂がで撮影した静止画、またはパソコンで加工した画像はプ U ントできない場合びあります。 

プリントが中断される。 

• ¢^|>( US 巨ケープル损を禁止)マークび消える前に、 US 巨ケープルを扳いたためです。 

曰付挿入/インデックスプリ 
ントがでさない。 

• プリンターび曰付挿入/インデックスプリントに対応しているかどラか、プリンターのメーカーにお問い合わ 
せ < ださい。 

• プ U ンターによっては、インデックスプ U ントでは曰付び挿入されない場合びあります。プ U ンターのメー 
カーにお問い合わせ<ださい。 

プリントしたい用紙サイズび 
選択でさない。 

• プリンターびプリントしたい巧紙サイズに対応しているかどうか、プ U ンターのメーカーにお問い合わせくだ 
さい。 

日付部分に r . 」などが印 

刷される。 

• 印刷可能な撮影曰時情報び入っていない画像ファイルでは、曰付の印刷を行ラことびでさません。[曰付]を 
[切]に設定して印刷して < ださい。 

プリンターの用紙サイズ通り 
に印刷でさない。 

• 本機とプ U ンターを接続した後にプ U ンターの用紙を別のサイズの巧紙と取り換えた場合は、1度 USB ケープ 
ルを损いて本機とプ U ンターを接続し直してください。 

• 本機での印刷設定とプ U ンターの設定び合っていません。巧祇サイズを変更してください(31、33ページ)、ま 
たはプ U ンターの設定を変更して<ださい。 
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症げ 

原因/処置 

印刷を中止すると他の操作が 
でをない。 

• プ U ンターび印刷中止を処理しているので完了するまでお待ちください。（プ U ンターによって時間びかかる 
場合びあります。） 


その他 


症状 

原因/処置 

本機を動かすと本体内部で r 力 
タカタ J という音がする。 

. 本機のレンズ機能の一部に U ニア機構を採用しているためで、故障ではありません。 

操作を受け付けない。 

• "インフォリチウム"バッテリーを使っていないためです。バッテ U - は必ず"インフォリチウム"バッテ 

U —を使ってください (77 ページ)。 

• バッテリーび蔑り少なし H 巧表示び出る)ので充電してください刷冊基本編一*-11ぺージ)。 

• AC アダプターを DC IN 端テとコンセントにしっかり差し込んでください(別冊基本編一、14ぺージ’)。 

電源が入っているのに操作で 
さない。 

• 内部システムの誤動作です。電源を取りはずし、約1分後再び電源をつなぎ、本機の電源を入れてください。こ 
れでも操作でをないときは、バッテリー/ ">< モリースティックデュオ"カバー内側の RESET ボタンを 
先の細いもので押してから、電源を入れてください。（この操作をすると曰時などの設定び辭除されます。） （52 
ページ） 

液晶画面上の表示が分からな 
い。 

• 表示の種類を確認してください (81 〜84ページ)。 

レンズがくもる。 

• 結露しています。電源を切って約1時間そのままにしてから使用して<ださい (74 ページ)。 

長時間使用すると、本機が熱ぐ 
なる。 

• 故障ではありません。 

電源を切ってちレンズび収納 
されない。 

• バッテ U —び消耗しています。充電されたバッテ U —を取り付けるか、 AC アダプターを使巧して<ださい(別 
冊基本編一*-11、14ページ)。 


B 困つたとをは 
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警告表示について 


液晶画面には巧のよ5な表示び出ることびあ0ます。 


表示 

意味/処置 

メモリースティックがありません 

• モ U —スティックデュオ’’を入れてください(別冊基本編一、18ページ)。 

システムエラー 

• 電源を入れ直してください(別冊基本編一心15ページ)。 

メモリースティックエラー 

•本機では使えない"メモ U —スティックデュオ"び入っている （75 ページ)。 

•">< モ U —スティックデュオ’’び壊れている。 

• モ U —スティックデュオ’’の端デ部び巧れている。 

• "メモリースティックデュオ’’を正しく入れてください(別冊基本編一、18ページ)。 

3 巧 3 応のメモリースティックです 

•本機では使えない"メモ U —スティックデュオ"び入っている （75 ページ)。 

フオーマットエラー 

•">< モ U —スティックデュオ’’び正しくフォーマットされていない。フォーマットし直し 
て<ださい(別冊基本編一心43ページ)。 

メモリースティックが□ックされています 

•誤消去防止スイッチのある ">< モリースティックデュオ’’を使苗し、スイッチび 「 LOCK 」 
になっている。辭除して<ださい (7 己ページ)。 

メモリースティックの残量びありません 

• "メモ U —スティックデュオ"の空き容量び足りないので、記録びできない。不要な画像 
やデータを削除してください (39 ページ、別冊基本編一心4日ページ)。 

読み出し専用のメモリースティックでず 

•本機ではこの ">< モリースティックデュオ"への画像記録や消去はできません。 

このフォルダにはファイルびありません 

• フォルダ巧に画像び記録されていない。 

フォルダエラー 

•上3巧の番号び同じフォルダび"メモ U - スティックデュオ"内にある（例： 123 MSDCF 
と 123 A 目 CDE )。 別のフォルダを選択するかフォルダを作成してください。 

これ LU 上フォルダ作成でをません 

• 上3巧の番号び「99引のフォルダび"メモ U —スティックデュオ"内にある。本機でこれ 
政上のフォルダを作成でをません。 

記録でさません 

• 本機で記録フォルダに設定でをないフォルダを選択した。他のフォルダを選択してください 
(7 ページ)。 

ファイルエラー 

• 画儘再生時の異常。 
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表示 

意は/処置 

ファイルがプ□テクトされています 

• 画像にプ□テクトびかけられている。プ□テクトを解除して<ださいに5ページ)。 

"インフォリチウム"バッテリーを使ってくだ 
さい 

• "インフォリチウム"対応切がのバッテ U —を使っている。 

画像サイズオーバーです 

• 本機で再生で去ないサイズの画儘を再生しよラとしている。 

分割でさません 

• 分割でをる巧分な長さ(約2砂切上)びない。 

• 動画ではない。 

無効な操作でず 

• 本機し乂がで作成したファイルを再生しよラとしている。 

巧 

• バッテ1」一の残量び少、ないまたは鶏量びない。バッテ U —を充電してください (別冊基本編 
— 11ぺージ)。ご使用状況やバッテ U - パックの種類によっては、バッテリー蔑量び己分 
から10分でを点滅することびあります。 

"ザ 

• 光量不足のため、手ぶれび起こりやすい状況になっているので、フラッシュを使ってくださ 
し、または、云脚などでカメラをしっかりと固定してください。 

電源を入れ直してください 

• レンズの誤動作。 

640 (ファイン）に対応していません 

• [640 (ファイン)]の動画に対応しているのは"メモリースティック PRO デュオ"のみ 
です。"メモリースティック PRO デュオ"を入れてください。または画儘サイズを[目40 
(ファイン)]切がに設定してください。 

接続巧を確認してください 

• 本機の設定び [ PictBridge ] になっているのに、円 ctBridge に対応していない機器と接続し 
ている。接続している機器を確認してください。 

• 接続状況によっては、接続び確立でをない場合びある。 USB ケーブルを振いて、接続し直して 
ください。プ U ンターにエラー表おび出ている場合は、プ U ンターの取扳説明書をご覧くだ 
さい。 

か 機器と接続してください 

• プ U ンターと接続する前にプ U ントしよラとした。 PictBridge 対応のプ U ンターと接続して 
ください。 

プリントでさる画像びありません 

• プリント予約マークを付けないでに P 0 F 画働を実行しようとした。 

• 動画しか入っていないフォルダを選んで、[フォルダ内全て]を実行しよラとした。動画はプ 

U ントでをません。 
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表示 

意味/処置 

プ u ン タービジー 

• 接続しているプ U ンターび印刷中などで、印刷要ホを受け付けることびでさない。接続して 
いるプ U ンターを確認して < ださい。 

用紙 エラー 

• 接続しているプ U ンターび、巧紙切れ、祇詰まりなどの巧祇に関するエラーを起こしている。 
接続しているプ U ンターを確認してください。 

インク エラー 

• 接続しているプ U ンターび、インクに関するエラーを起こしている、またはインクびなくなっ 
たか、みなくなっている。接続しているプ U ンターを確認してください。 

プ U ン ターエラー 

• プ U ンターからエラー発生の通知びきている。接続しているプ U ンターを確認してください。 
または、プ U ントしたい画像び壊れていなしぶ個認してください。 


• 接続しているプ U ンターへのデータ転送び完了していない可能性びある。 USB ケープルを扳 
かないで < ださい。 

処理中 

• プ U ンターび印刷中止処理を行っている。処理び完了するまでは印刷でをません。プ U ンター 
によっては処理に時間びかかることびあります。 
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困つたとさは 
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記録機段/時間について 


";>< モリースティックデュオ"の容量、 

画像サイズ、画質によって記録でをる枚 

数、時間び異な0ます。 

表を参考に用途に応じて";><モ|」ース 

ティックデュオ"をお選び<ださい。 

• 撮影枚数はファイン(スタンダード） 

の順で記載しています。 

• 記録枚数/時間は撮影状況によって 
は数値と異なる場合があります。 

• 通常撮影時の記録枚数については 別 
冊畐本編 一》- 21ぺージをご覧くだ 
さい。 

• 撮影残枚数げ9999枚より多いとき 
は、「>9999」と表示されます。 

• 次の表は、本機でフォーマットした 
"メモリースティックデュオ"に記 
録でさる撮影枚数、時間の目安です。 


マルチ連写 禅位：觀 



16MB 

32MB 

64MB 

128MB 

256MB 

512MB 

1M 

24 

50 

101 

202 

3 己 7 

726 

(4 目） 

(93) 

(187) 

(376) 

(649) 

(1320) 


動画 



16MB 

32MB 

64MB 

128MB 

256MB 

512MB 

640 

( フアイン） 

- 

- 

- 

- 

0:02:57 

0:06:02 

640 

( スタンダード） 

0:00:42 

0:01:27 

0:02:56 

0:05:54 

0:10:42 

0:21:47 

160 

0:11:12 

0:22:42 

0:45:39 

1:31:33 

2:51:21 

5:47:0 己 


記録時間の読みかた：例えば [1:34:45] は、1時間34分4日砂です。 

• 画像 サイズは 下記になります。 

640 (ファイン）： 640 X 480 
64日(スタンダード）： 640 X 480 
160 : 160 X 112 
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タニュー環目につし、て 


モードスイッチの位置や設定によって操作でをる項目は変わります。 

ここで選んだ設定は、電源を切ったあとやモードスイッチの位置を変えても保持されます ( P . エフェクト政外)。 
■印はお買い上げ時の設定です。 


モードスイッチび roJ のとを 


項目 

設定 

意味 

〇( カメラ） 

2/心/る/ AV 四 心/ 

プ□グラム/■オート 

カメラモードを選ぶ (別冊基本 編 一*- 24ページ)。 

囚に V )" 

+ 2 .日 EV /+1.7 EV / + 1.3 EV / 
+ 1 .0 EV / + 0.7 EV /+0.3 EV / 
■0 EV /-0.3 EV /-0.7 EV / 

-1 .日 EV /-1.3 EV /-1.7 EV / 
-2.0 EV 

露出を補正する （1 日 ページ)。 

を 口才ーカス） り 5 ) 

中央重点 AF / ■マルチ AF 

オートフオーカスの方法を選択する （8 ページ)。 

WB 

(ホワイト バランス） り 5) 

々/:肯 ■ン A /*/ ■才 -卜 

ホ ワイトバランスを設定する （14 ページ)。 

IS 0"5> 

400 / 200/1 日 0/ ■才ート 

ISO 感度を選ぶ。暗い場所や高速で移動する被写体の撮影には大きい値を、高画 
質を得るには ル さい値を選ぶ。 

• ISO 感度の値び大きくなるほどノイズ感び増します。 

•(画質) 1' 

■ファイン/スタンダード 

高画質で記録する/標準の画質で記録する (5 ページ)。 

Mode (撮彰モー ドド 

マルチ連写 

一 1枚の静止画の中に連続した 1 目コマの画像を記録する （17 ページ)。 


連写 

一連続撮影する （16 ページ)。 


■通常撮影 

一通常の撮影をする。 

题 （ィンターバル) 巧 

1/7.5/ 1/15 /11/30 

マルチ連写のシャッター間隔を設定するり7ぺージ ) 。 （[ Mode ] (撮影モード)び 
[マルチ連写]切がのとをは設定でをません。） 



項目 

設定 

意味 

そ± (フラッシュレベル) 4) 

+ / ■標準/- 

フラッシユの発光量を調節する （1 5ページ)。 

PFX(P. エフェクト ）1) 

モノトーン/セピア/ ■切 

画像の特殊効果を設定する （1 8ページ)。 

® 膨鼠 a 

+/ ■標準/- 

画像の彩度を調節する。設定び標準切がのとをは、画面に 9 び出る。 

3 (コントラスト )2> 

+/ ■標準/- 

画像の コン トラストを調節する。設定び標準政列のときは、画面に 3 び出る。 

田（シャープネス) 2) 

+/ ■標準/- 

画像のシャープネスを調節する。設定び標準け外のとをは、画面に 圧] び出る。 


メニューの[〇](力 ラ）び[オート]に設定されているときは表示されません。 

メニューの[〇](力ラ）び[プ□グラム]政列に設定されているときは表示されません。 

3) メニューの[か（力ラ）が[才ート]、 [ J ] (夜景モード)、 bJ ] (夜景 S 人物モード)または [が （キャンドルモード)に設定されているときは表おさ 
れません。 

4) メニューの[〇](カメラ）び[オート]、 [ J ] (夜景モード)または逆](キャンドルモード）に設定されているときは表示されません。 

メニューの[〇](力ラ）の設定によっては、設定でさる項目び限定されます。 


モードスイッチび riPij のとを 


項目 

設定 

意味 

囚 (EV) 

十 2.0 EV / + 1.7 EV /+1.3 EV / 
+ 1 .0 EV /+0.7 EV / + 0.3 EV / 
■0 EV /-0.3 EV /-0.7 EV / 
-1.0 EV /-1.3 EV /-1.7 EV / 
-2.0 EV 

露出を補正する （1 日ページ)。 

を （フォーカス） 

中央重点 AF / ■マルチ AF 

オートフ オー カスの方法を選択する （8 ページ)。 

WB (ホワイトバランス） 

み/:肯ン A /*/ ■才-卜 

ホワイトバランスを設定する （14 ページ)。 

PFX(P. エフェクト） 

モノトーン/セピア/■切 

画儘の特殊効果を設定するり8ページ)。 
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モードスイツチび r 因 J のとを 


項目 

設定 

意 ほ 

己（フォルダ） 

実行/キャンセル 

再生したい画儘の入っているフオルダを選ぶに0ページ)。 

か-(プ□テクト） 

- 

画像に誤消去防止の指定/解除をする (25 ページ)。 

DPOF ( DPOF ) 

- 

プ U ント予約マークを付けたい/消したい静止画儘を選ぶ (3 日ページ)。 

a (プリント） 

- 

円 ctBridge 姉芯プ U ンターでプ U ントする （29 ぺージ)。 

(スライドシヨー) 

間隔設定 

-スライドショーの間隔を設定するに2ページ)。（シングル画面のと去のみ） 

■3 秒/ 5砂/1日砂/ 3日秘/1分 


再生画儘 

ー スライドショーを再生する範囲を設定する。 

■フオルダ内/全て 


繰り返し 

-スライドショーを繰り返し再生する。 

■入/切 


スタート 

ー スライドショーを実行する。 


キャンセル 

ー スライドショーの設定および実行を中止する。 

因（リサイズ） 

4 M /3 M /1 M / VGA / 

キャンセル 

撮影した静止画の画像サイズを変更するに7ページ)。（シングル画面のとさのみ） 

□;?; 個断 

で/、/ 実行/キャンセル 

静止画像を で 左回り、または、ち回りに回転する (23 ぺージ)。（シングル画面のと 
をのみ） 

命（分割） 

実行/キャンセル 

動画を分割する （40 ページ)。（シングル画面のとをのみ） 



そ 

の 

他 
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セットアップ頃目につし、 

Z 

メニュー画面で占を還択して►を巧すと、セツトアップ画面び表示されます。 
■印はお買い上げ時の設定です。 


P (カメラ 1) 


項目 

設定 

意味 

A 巧ード 

■シングル/ 

モニタ IJ ング 

ピント合わせの動作モードを設定する (9 ページ)。 

デジタル ズーム 

■スマート/ 

プレシジョン/切 

デジタルズームのモードを選ぶ (別冊基本編一心 27 ページ)。 

曰付/時刻 

曰時分/年月曰/ 

■切 

画像に曰付や時刻を挿入するかどラかを設定する (別冊基本編 一 *- 31 ページ)。動画/マルチ連写 
では、日付-時刻は挿入されない。また、撮影時は日付や時刻は表示されず、再生時に表おされる。 

赤目軽減 

入/■切 

フラッシュ撮影時、被写体の目び赤く写るのを抑制する (別冊基本編 30 ページ)。 

AF ィル 5 ネーター 

■オート/切 

暗いところで撮影するとき、 AF 補助光を発光させるかどラかを選ぶ。フオーカスを合わせやすいよ 
ラにするための機能です (別冊基本編 一 *- 30 ページ)。 

才 ー トレビュ ー 

■入/切 

静止画撮影時、撮影直棲に記録した画儘を自動的に液晶画面に表示するかどラかを設定する。[入]に 
設定すると記録画像び約 2 砂間表示される。シャッターボタンを半巧しすると記録画像の表示び消 
え、すぐに次の撮影びでさます。 


P (カメラ 2) 


項目 

のホ 

巧疋 

意味 

アイコン拡大 

■入/切 

4(フラッシュモード)/0(セルフタイマー)/囚（測光モード)を押したとき、設定を一時的に拡大 
表示するかどラかを選ぶ。 
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OS (メモリーステイツクツール) 


項目 

設定 

意ほ 

フオーマット 

実行/キャンセル 

"メモ U —スティックデュオ"をフォーマット(初期化)する。フォーマットすると、プ□テクトし 
てある画儘ち含めて、"メモ U —スティックデュオ"に記録されているすべてのデータび消まさ 
れ、元に戻せないのでご注意ください (別冊基本編 一 ^ 43ページ)。 

記録フォルダ作成 

実行/キャンセル 

新しいフォルダを作成する巧ページ)。 

記録フォルダ変更 

実行/キャンセル 

画像を記録するフォルダを変更する （7 ページ)。 


与（設定 1) 


項目 

設定 

意ほ 

LCD パックライト 

明/ ■標準 

液晶バックライトの明るさを選ぶ。屋外など明るい場所で使ラとをに[明]を選ぶと画面は明るく見 
やすくなるび、バッテ U —の消耗は早くなる。バッテ U —使用時のみ表示される頂目。 

お知ちせブザー 

シャッター 

■入 

切 

ー シャッターボタンを押したとを、シャッター音び鳴る。 

ー コント□ールボタン/シャッターボタンを押したとをなどに、ブヴー/シャッター音び鳴る。 

一音は鳴らない。 


■その他 
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さ（設定 2) 


項目 

設定 

意味 

ファイルナンバー 

■連番 

-記録フオルダを変更したり、"メモ U - スティックデュオ"を取り換えてち、ファイル番号を達 
続して付ける。 


U セット 

-フオルダごとにファイル番号を0001から付ける。帰録フオルダ内にファイルびある場 S ま、既存 
最大番号+1のファイル番号を付ける。） 

USB 接続 

Pic 旧 ridge 

-本機と Pic 旧 ridge 対応プリンターを接続する (30 ぺージ)。 


PTP 

- PTP 接続するとコピーウィザードび自動的に起勘し、本機に設定されている記録フオルダ (別冊基 
本 編 一 、59ぺージ)内の画儘をパソコンへコピーします 。 (Windows XP、Mac OS X に対応。） 


■標準 

"本機とパソコンを USB 接続する (46 ぺージ 、別冊基本 編一^日1、目2ぺージ)。 

時計設定 

実行/キャンセル 

時計を合わせる (5 ページ、 別冊基本 編一心16ページ)。 
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使用上のご注意 


置いてはいけない場所 

• 異常に高温になる場所 
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動 
車内は特に高温になり、放置すると変 
形したり、故障したりすることびあり 
ます。 

• 直射曰光の当たる場所、熱器具のお< 
変色したり、変形したり、故障したり 
することがあります。 

• 激しい振動のある場所 

• 強力な磁気のある場所 

• 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりび起こ 
る場所などでは、砂びかからないよう 
にして<ださい。故障の原因になる 
ばかりか、修理でさなくなることちあ 
ります。 

持ち運びについて 

ズボンやスカートの後ろポケットに本 

機を入れたまま、椅子などに座らないで 

<ださい。故障令破損の原因になります。 


お手入れにごし、て 

液晶画面ををれいにずる 

液晶画面に指紋やゴ S び付いてミちれた 
ときは、別売りの液晶クリーこングキッ 
卜を使ってきれいにすることをおすす 
めします。 

レンズををれいにずる 

レンズに指紋やゴ S び付いて巧れたと 
をは、柔らかい巧などを使ってされいに 
することをおすすめします。 

DC プラグををれいにずる 

AC アダプターの DC プラグをミちれたま 
ま使わないで<ださい。ちれは乾いた 
綿棒などでおを取って<ださい。巧れ 
たままご使用になると、正しく充電され 
ないことがあります。 


表面ををれいにずる 

水や姑るま湯をかし含ませた柔5かい 
巧で軽< おいたあと、からぶさします。 
本機の表面げ変質したり塗装がはげた 
りすることげあるので、政下はご使用に 
ならないで < ださい。 

-シンナー、ベンジン、アルコール、化学 
ぞラさん、虫除け、殺虫剤のよラな化 
学薬品類 

-上記び手についたまま本機を扱ラこ 
と 

-ゴムやビニール製品との長時間の接 
軸 

動作温度にごミモ意ください 

本機の動作温度は約〇で〜40でです。 
動作温度範囲を越える極端に毒い場所 
や暑い場所での撮影はおすすめでをま 
せん。 


■その他 
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結露について 

結露とは、本機を毒い場所から急に暖か 
い場所へ持ち込んだとをなどに、本機の 
内部や外部に水滴が付くことです。こ 
の状態でお使いになると、故障の原因に 
なります。 

結露び起こりやずいのは 

• スキー場のゲレンデか6隱房の効い 
た場所へ持ち込んだとを 
• 冷房の効いた部屋や車内か5暑い屋 
外へ持ち出したとを、など。 

結露を起こりにくくずるために 

本機を毒いところから急に隱かい所に 
持ち込むときは、ビこール袋に本磯を入 
れて、空気び入らないよラに密閉してく 
ださい。約1時間放置し、移動先の温度 
になじんでから取り出します。 


結露び起をたとをは 

電源を切って結露びなくなるまで約1時 
間放置し、結露びなくなってからご使用 
<ださい。特にレンズの内側に付いた 
結露び残ったまま撮影すると、をれいな 
画像を記録でをませんのでごミ主意<だ 
さい。 

内蔵の巧電式ボタン電化について 

本機は日時令各種の設定を電源の入/ 
切に関係なく保持するために充電式ボ 
タン電池を内蔵しています。 

充電式ボタン電池は本機を使用してい 
る限り常に充電されていますが、使ラ時 
間び短いと徐々に放電し1か月程度まっ 
たく使わないと完全に放電してしまい 
ます。充電してか5使用してください。 
ただし、充電式ボタン電池び充電されて 
いない場合でち、曰時を記歸しないので 
あれば本機を使ラことびでをます。 


充電方法 

本機を AC アダプターを使ってコンセン 
卜につなぐか、充電されたパッテ U —を 
取り付け、電源を切ったまま24時間1；( 
上放置する。 

• 充電式ボタン電池は本機の内蔵電池 
カバーの下に内蔵されています。絶 
衣[に取りはずさないで < ださい。 
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"メモリースティック"に 
ついで 

ソモ U - スティック"はルさくて軽いに 
記歸メディアです。 

";><モ1|ースティック"のラち、本機で使 
えるのは下の表のとおりです。ただし、 
すべての"メモ u — スティック"の動作を 
保証するわのではありません。 


"メモリースティック"の 
種類 

記録/再生 

メモ1」ースティック 

- 

メモ1」ースティック 
(7 ジックゲート/ 

高速データ転送可能が応） 

- 

メモ1」ースティックデュオ 

〇 

メモリースティックデュオ 
(7 ジックゲート/ 

高速データ転送が応） 

びに） 

7ジックゲート 
メモ1」ースティック 

- 

7ジックゲート 
メモリースティック 
デュオ 

び） 

メモリースティック PRO 

- 

メモ1」ースティック 

PRO デュオ 

びの 


マジックゲート搭載の"メモ1」ーステ ィッ 
クデュオ"です。‘スジックゲート"とは暗 
号化技術を使って善作権を保護する技術 
です。本機ではマジックゲート機能び必 
要なデータの記録/再生はで去ません。 
パラレルインターフェースを利苗した高 
速データ転送に対応しております。 

W 動画の防4日（ファイン)]は"メモ U - ス 
テイック PRO デュオ"でのみ記録/再 
生でさます。 

• パソコンでフォーマットした"メモリース 
ティックデュオ"は、本機での動作をな 
証しません。 

• お使いのソモ U - スティックデュオ"と 
機器の組み合わせによっては、データの読 
み込み/書を込み速度び異なります。 


"ゾモ U — スティックデュオ"（付 
属) ほ用上のご注意 

• 誤消去防止スイッチ 4 > を先の細いをのでス 
ライドさせて 「 LOCK 」 にすると記録や編 
集、消去びでをません。 


端子一 




1 也 

IT 






誤消去防止1 






スイッチ" 


メモエ U ア 

誤消去防止スイッチ 4 > の位置や形状は、お 
使いの"メモリースティックデュオ"に 
よって異なることびあります。 

4 > 本機に付属の"メモ U —スティック 
デュオ"には、誤消去防止スイッチはあ 
りません。ご使巧の隙は、誤ってデータ 
を編集したり消去しないよラご注意く 
ださい。 

• データの読み込み中、書を込み中には"メ 
モ1」ースティックデュオ"を取り出さな 
いで < ださい。 


画その他 


75 




• ■^^(下の場合、データび破壊されることびあ 
ります。 

一読み込み中、書を込み中に"メモリース 
ティックデュオ’’を取り出したり、本 
機の電源を切った場合 
一静電気や電気的ノイズの影響を受ける 
場所で使巧した場合 

• 大切なデータは、バックアップを取ってお 
<ことをおすすめします。 

• メモエ U アに書き込むときは、あまり強い 
圧力をかけないで < ださい。 

• "メモ U —スティックデュオ"本体およ 
びメモ U —スティックデュオアダプ 
ターにラベルなどを貼らないで<ださい。 

• 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケース 
に入れて < ださい。 

• 端子部には手や金属で軸れないで<ださ 
い。 

• 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落とした 
0しないで<ださい。 

• 分辭したり、改造したりしないでください。 
• 水に说らさないで < ださい。 

• ルさいおモさまの手の届くところに置か 
ないよラにして < ださい。 

誤って飮み込む恐れびあります。 


• 切下のよラな場所でのご使巧や保存は避 
けて < ださい。 

一高温になった車の中や炎天下などの気 
温の高い場所 
一直射曰光のあたる場所 
一湿気のをい場所や腐食'化のちのびある 
場所 

ゾモリースティックデュオアダ 
プター(付属)ほ用上のごを意 

• "メモリースティックデュオ"を ">< モ 
U —スティック"対応機器でお使いの場 
合は、必ず ">< モ U —スティックデュオ" 
を><モ1|ースティックデュオアダプ 
ターに入れてからお使い<ださい。 

メモ U —スティックデュオアダプ 
ターに装着されていない状態で挿入され 
ますと"メモ U - スティックデュオ"び取 
り出せなくなる場合びあります。 

• "メモ1」ースティックデュオ"をメモ IJ 一 
スティックデュオアダプターに入れ 
るとをは正しい挿入方向をご確認の上、奥 
まで差し込んでください。差し込みかた 
び不充分だと正常に動作しない場合びあ 
ります。 


• "メモリースティックデュオ"をメモリー 
スティックデュオアダプターに装着 
して"メモ1」ースティック’’対応機器でご使 
用になるときは、正しい挿入方向をご確認 
の上ご使用ください。間違ったご使用は 
機器の破損の原因となりますのでご注意 
<ださい。 

•メモ U —スティックデュオアダプ 
ターに"メモ U —スティックデュオ"び 
装着されていない状態で、"メモ U —ス 
ティック"対応機器に挿入しないでくださ 
し、。このよラな使いかたをすると、機器に 
不具合び生じることびあります。 

"ゾモリースティック PRO デュ 
才"（別売 0) ほ用上のご注意 

本機で動作確認されている"六モリース 
テイック PRO デュオ’は日12 MB まで 
です。 
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InfoLITHIUM (イン 
フォ U チウム) n ッテ 
り一について 

の InfoLITHIUM Q 

TYPE 

InfoLITHIUM (インフォリチウム） 
八"ッテリーとは？ 

"インフォリチウム"バッテリーは、本機 
との間で、使用状況に関するデータを通 
信する機能を持っているリチウムイオ 
ンバッテ U —です。 

"インフォリチウム"バッテリーび、本機 
の使用状況に応じた消費電力を計算し 
てバッテ I 」一残量を分単位で表示しま 
す。 

巧電について 

周囲の温度び10む〜30での環境で充 
電してください。これ！;(外では、効率の 
よい充電びでさないことびあ0ます。 


バッテリーの上手なほいかた 

• 周囲の温度が借いとバッテリーの性 
能び借下するため、使用でをる時間び 
短<なります。より長い時間ご使用 
いただ < ために、バッテ U —をポケッ 
卜などに入れて温かくしておを、撮影 
の直前、本機に取り付けることをおす 
すめします。 

• フラッシュ撮影、ズーム撮影などを頻 
繁にすると、バッテ U —の消耗び早く 
なります。 

• 撮影には予定撮影時間の2〜3倍の 
予備バッテリーを準備して、事前に試 
し撮りをしてください。 

• バッテリーは防水構造ではありませ 
ん。水などに濡らさないよラにごミ主 
意 < ださい。 

• 高温になった車の中令炎天下などの 
気温の高い場所に放置しないで<だ 
さい。 


バッテリーの强量表おについて 

ノてッテ U —の残量表示び充分なのに電 
源がすぐ切れる場含は、本機で使い切っ 
てか6再度満充電して<ださい。残量 
び正し<表示されます。ただし長時間 
高温で使用したり、満充電で放置した場 
含传、使用回数び多いノ（ッテ IJ 一は正し 
い表示に戻らない場合びあります。 

バッテリーの保管方法について 

• バッテリーを長時間使用しない場合 
でも、機能を維持するために1年に1 
回程度満充電にして本機で使い切っ 
てください。本機か6バッテリーを 
取りはずして、湿度の低い涼しい場所 
で保管して < ださい。 

• 本機でバッテリーを使い切るには、 
「スライドショー」再生に2ページ）に 
して、電源び切れるまでそのままにし 
て < ださい。 

• バッテリー端子のミちれやショート等 
を防止するため、携帯や保管には必ず 
バッテ U —ケースをお使いください。 


■その他 
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をな化様 


バッテリーの寿巧にごいて 

• バッテリーには寿命があります。使 
用回数を重ねたり、時間び経過するに 
つれバッテリーの容量は少しずつ低 
下します。使用でさる時間び大幅に 
短くなった場合は、寿命と思われます 
ので新しいちのをご購入 < ださい。 

• 寿命は、保管方法、使用状況や環境、 
バッテリーパックごとに異なります。 


■本巧 

[システム] 

撮像素子 6.85 mm (1 に.7型)カラー 

CCD 

原色 フィルター 
総画素数 約4 231日00画素 

カメラ有効画素数 

約4 06日日00画素 

レンズ カールツァイスバ U 才-テツ 
ヴー 

3倍ズームレンズ 

f = 5 . 1 〜 15.3 mm (35 mm 力 

メラ換算では32〜96 mm ) 

F 2.8〜5.1 

ND フィルター自動切撰 
露出制御 自動、シーンセレクション 

(7 モード） 

ホワイトバランス 

オート、太陽光、曇天、壁光な、電 
球 

記録ち式 (DCF 準拠） 

静止画： ExifVer . 2.2 JPEG 準 
拠、 DPOF 対応 

動画： MPEG 1 準拠(モノラル） 
記録メディア 

‘メモ U —スティックデュオ" 


フラッシュ推奨撮影距離 (に0 感度び オート 
のとさ） 

日.2〜 2.0 m ( W )/ 

0.5 - 1.5 mCT ) 

[入出力端子] 

USB 端子 mini-B 
USB 通信 Hi-Speed USB 
(USB 2.0 準拠） 

[液晶画面] 

液晶パネル 3.8 cm (1 .日型) TFT 駆動 
総 ドット 数76 800 (320 X 24日）ドット 

博源-その他] 

使用パッテリー 

NP - FT 1 

電源電圧バッテリー端モ入力 
3.6 V 

消費電力(撮影時） 

1.1 W 

動作温度 ぴ C 〜+4日で 

保な温度 一2 ぴ C 〜+6ぴ C 
がお寸法 約 95X44.3X25.7 mm 

(幅X高さX奥行を、最大突起部 
を除く） 
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本体質量 約152 g (パ' ッテ U - N P-FT 1、 

‘メモ U —スティックデュオ’、 
ネックストラップなど含む） 

マイク□ホン 

エレクトレットコンデンサマイ 
ク□ホン 

スピーカー ダイナ S ック スピーカー 

Exit Print 対応 
PRINT Image Matching II 

対応 

PictBridge 対応 

■ AC アダプター AC-LS5/LS5B 

定格入力 AC 100〜240 V、 

己日/60 Hz.11 W 
定格出力 DC 4.2 V* 

* その他の仕様については AC 
アダプターのラベルをご覽く 
ださい。 

動作温度 日で〜+40む 
保积豆度 一20 む〜+60む 
外お寸法 約 48X29X81 mm 

(幅 X 高さ X 奥巧き、最大突起部 
を除く） 

本体質量 約130 g (本体のみ） 


■バッテリー NP - FT 1 

懊用電池 U チウムイオン蓄電池 

最大電圧 DC 4.2 V 

公称電圧 DC 3.6 V 

容量 2.4 Wh (680 mAh) 

■ 付属品 

• AC アダプター AC-LS 己/ LS 己巨 （1) 

• 電源コード （1) 

• バッテ U- パック NP-FT1 り） 

• バッテ U —ケース （1) 

• 兰脚アダプター TAD-LA(1) 

• USB ヶーブルり） 

• ネックストラップ （1) 

• "メモ U- スティックデュオ" (16 MB) 

( 1 ) 

•メモ IJ ースティックデュオアダプター 

( 1 ) 

• CD-ROM(US 目ドライバ SPVD-012)(1) 

• サイバーシヨット基本編 （1) 

• サイバーシヨット応巧編/困ったとさは 

( 1 ) 

• 安全のために （1) 

• 保証書 (1) 

本機の仕様および列観は、改良のため予告な 
く変更することびありますび、ご了承<ださ 
し、。 


その他 
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保証書と アフターサービス 


おずお読み<ださい 

記録内容の補償はでをません 

万一、デジタルスチルカ；/ラや " x モ 
リースティックデュオ"などの不具含 
などにより記録や再生されなかった場 
含、記録内容の補償については、ご容赦 
<ださい。 

保証書は国内に限5れていまず 

このデジタルスチルカ;>< ラは国内仕様 
です。外国で万一、事故、不具含び生じ 
た場含の現地でのアフターサービスお 
よびその費用については、ご容赦くださ 
い。 

保証書 

• この製品には保証書び添付されてい 
ますので、お買い上げの際お買い上げ 
店でお受け取 D < ださい。 

• 所定事項の記入および記載内容をお 
確かめの上、大切に保存してください。 


ア フターヴー ビス 

調子び悪いとをはまずチ王ックを 

r 故障かな？と思ったら」の項を参考に 
して故障かどうかお調べください。 

それでち具合の悪いとさは 

テクこカルインフォ;>< ーシヨンセン 
ターにご相談ください(裏表紙)。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させ 
ていただをます。詳し<は保証書をご 
覧< ださい。 

保話期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でをる場をは、 
ご要望により有料修理させていただを 
ます。 


部品の交換について 

この商品は修理の際、交換した部品を再 
生、再利用する場含びあ D ます。その際、 
交換した部品は回収させていただをま 
す。 

部品の保有期間について 

当社はデジタルスチルカメラの補修用 
性能部品(製品の機能を維持するために 
必票な部品)を製造打ち切り後8年間保 
有しています。この部品保有期間び経 
過した後ち、故障個所によっては修理巧 
能の場合びありますので、テクニカルイ 
ンフオメーシ ヨン センターにご相談く 
ださい(裏表紙)。 
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画面上の表示 


カッコ内の数字はページ数です。 

静止画撮霞時 



の 


表示 

意味 

seo 分 

バッテ1」一残量 

(別冊基本編一^ 12) 

• 

AE / AF □ック 

(10、別冊基本編一*- 23) 

哩回 

撮影モード(17、 16) 

ぶ： FP 、 

* 

ホワイトバランス （14) 

なな^るな 
四 JP 

カメラモード 
(別冊基本編一*-24) 


表示 

意味 

い SL 策） 

フラッシュモード 

(別冊基本編 —^29) 

<§> 

ホ目軽減 

(別冊基本編 —^30) 

WI - n — IT 

X1.3 

曰み X1.3 
因み X1.3 

ズーム 

(別冊基本編 -^26) 

田 

シャープネス (67) 

の 

彩度(目 7) 

3 

コントラスト (67) 

•: -ON 

AF イルミネーター 
(70、別冊基本編一心3日） 

囚 

測光モード （13) 

越 

ピクチャーエフェクト 
(18) 


回 


表示 

意味 

S AF MAF 

AF モード (9) 

田田 

AF 測距枠表を (8) 


图 


表示 

意ほ 

し M 互し Ivi 

画像サイズ 

Cilvi C7ga 

(別冊基本編一*-20) 

FINE STD 

画質 (5) 

►flln 

記録フォルダ (6) 

I 

"メモ IJ ースティック’’ 

残量 

1/30" 

マルチ連写インターノ。レ 
(17) 

400 

撮影残枚数 

(別冊基本編一*- 21) 

の 

セルフタイマー 

(別冊基本編一*-28) 

C:32:00 

自己診断 (6 己） 

EBB 

曰付/時刻 

(別冊基本編一*- 31) 

iso400 

ISO 感度 (67) 


■その他 
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团 


表示 

意味 

"乎、' 

手ぶれ警告 (62) 

む 

バッテ U —プ U エンド 
(62) 

AF 測距枠 (8) 

+ 

スポット測光照準り 4) 


固 


表示 

意味 

ヒストグラム （11) 

皿 

NR ス□ーシャッター 

(別冊基本編 一^37) 

125 

シャッタースピード 

F 3.5 

絞り値 

+2.0 EV 

EV 補正値 (10) 

ニュー/ガイドメニュー (4) 


• メニュー/ガイドメニューは、 MENU ボタ 
ンを押すと、表示/非表示び切り換わりま 
す。 

別冊の r サイバーシヨット基本編」に 
操作方法などの詳しい説明び載って 
いる場合 、 r 別冊畐本編 一 ^ページ番 
32 I 号」のよラにご案内しています。 


動画撮影時 



の 


表示 

意ほ 

<^60分 

バッテリー鶏量 

(別冊基本編一*- 12) 


撮影モード巧 7) 

娘:肯: A 

み 

ホワイトバランス （14) 

スタンバイ録画 

動画撮影巧 7) 

X 1.3 

ズーム 

(別冊基本編一*-26) 

因 

測光モード （13) 


ピクチャーエフェクト 
(18) 


回 


表示 

意味 

田圆 

AF 測距枠表示 (8) 


回 

表示 

意味 

国脚四 

画儘サイズ (37) 

►ffin 

記録フォルダ (6) 

1 

"メモ U — スティック" 

残量 

00:00:00 

記録時間[最大記録巧能時 

[邮:28:0 引 

亂 （6 目） 

0 

セルフタイマー 
(別冊基本編 —^28) 

C :32:00 

自己診断 (6 己） 


团 


表示 

意味 

巧 

バッテ U —プ U エンド 
(62) 

AF 測距粋 (8) 

+ 

スポット測光照準 (14) 





固 


表示 

意ほ 

か 

円な Bridge 接続 (30) 

►ffin 

記録フォルダ (6) 

1 

1 

"メモ IJ ースティック’’ 

鶏量 


再生フォルダ (2 日） 

12/12 

画像番号/再生フォルダ 
內画徹枚数 

C :32:00 

自己診断 (65) 


表示 

意味 

101-0012 

フオルタ'-ファイル番号 

(別冊基本編 一*-59) 


静止画再を時 



の 


表示 

意味 

哩 

撮該モード (24) 

Law 亞 
し M し! VI L&A 

画儘サイズ 

(別冊基本編 —^20) 

^-n 

プ□テクト (25) 


プ U ント予約マーク （3 己） 

回回函 

フォルダ移動 (2 日） 

CUU 

再生 ズーム (21) 

コマ再を 

12/16 

コマ再生 (24) 


回 


团 


表示 

意ほ 


US 巨ケーブル扳き禁止 
(32.62) 

+2.0 EV 

EV 補正値 （1 日） 

ISO 400 

ISO 感度 (67) 

曰 

測光モード （13) 

i ® 

フフツンユ 

娘:与: A 

み 

ホワイトバランス （14) 

加0 

シャッタースピード 

F 3 .己 

絞り値 


固 


表示 

意味 

+2.0 EV 

EV 補正値 （1 日） 

メニュー/ガイド ニュー (4) 


• ニュー/ガイドメニューは、 MENU ボタ 
ンを押すと、表示/非表示び切り換わりま 
す。 


別冊の r サイバーシヨット基本編」に 
操作方法などの詳しし相な明び載って 
いる場合、 r 別冊基本編一•-ページ蚕 
号」のよラにご案内しています。 


その他 


的 






回 

表示 

意味 


記録フォルダ (6) 

1 

"メモ U —スティック’ 

残量 

耐> 

再生フォルダ (2 日） 

8/8 

画儘番号/再生フォルダ 
巧画儘枚数 

00:00:12 

カウンター (38) 


团 

表示 意味 

再生画像 (38) 


固 

表示 

意味 

メニュ- 

-/ ガイドメニュー (4) 

• メニユ 

-/ガイ ドメニューは、 MENU ボタ 


ンを押すと、表示/非表示び切り換わりま 
す。 

別冊の r サイバーシヨッ ト 基本編」に 
操作方法などの詳しい説明び載って 
いる場合 、 r 別冊基本編 一•- ページ番 
号」のよラにご案内しています。 






m 


インス I ル (42、 引 、 別冊基本編一心 
47ぺージ） 

ソフトウエアなどをコンピューターにコ 
ピーして組み込み、使巧でをる状態にします。 

"インフォリチウム"バッテリー （77 

ぺージ） 

"インフオリチウム"に対応している機器 
とバッテ U —の使巧状況に関するデータ通 
信を行うことびできるバッテリーのことで 
す。 

オートパワーオフ機能(別冊基本編一 

1己ぺージ） 

電源を入れたまま一定時間操作をしないと、 
パッテ U —の消耗を防ぐため、本機の電源は 
自動的に切れます。 

拡張モ(別冊基本編一 60ページ） 
ファイルの種類を表す3〜4文字の英数字の 
ことです。ファイル名のホ尾にピ U オドで 
区切られた一番ち側の部分です。 

画素(別冊基本編 20ぺージ） 

画像を構成する最ル単位です。画素数び多 
いほど画儘サイズび大きくなり、画像の解儘 
度び高くな ります。 


画像サイズ(別冊基本編 一 ^ 20ぺージ） 

画素数を縦X横で表示したサイズです。画 
儘サイズび大さいと、画素数び多くなり画像 
の辭像度び高 < なります。 

光ぎ ズーム (別冊基本 編 -i- 27ページ） 

力 ラのレンズ機能として拡大ズームを巧 
ラことを言います。 CCD とレンズの間の焦 
点距離を変化させることにより広角-望遠 
を切り換える方式で、画像の劣化びありませ 

シャッタースピード 

撮影時に CCD に光を当てる時間のことです。 
シャッタースピードを速くすると動をのあ 
る被写体ち止まつて写り、遅くずると琉れて 
写ります。 

スマートズーム (別冊基本編 一 ^ 27ペー 

ジ） 

極めて画質劣化のみない、画質を優先したデ 
ジタルズームです。光学ズームと同じよラな 
感覚で使ラことび巧能です。ただし、最大ズー 
ム倍率は設定している画像ヴイズによって異 
なります。 


ドライバ(別冊基本 編 一 、 47ページ） 
どのよラな周辺機器びどのよラに接続され 
ているかをコンピューター側に知らせ、周 
辺機器を正し<動かすために必要なソフト 
ウェアのことです。 

ノイズ(別冊基本 編一心37ページ） 

CCD び光を受け取り信号として出力するま 
での過程で発生する画儘のざらつをのこと 
です。 

半巧し(別冊基本 編一23ぺージ） 

シャッターボタンを押し込まず、半分押した 
状態にしておくことです。シャッターボタ 
ンを半押しすると、撮影状況に合わせてピン 
卜と露出を自動で調整します。 

ピント(別冊基本 編一心22ページ） 
被写体に対する焦点のことです。本機はピ 
ントを自動で調整しますび、撮影距離を設定 
することちでをます。 
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フオーマット(別冊基本編 一 、43ペー 

ジ） 

r 初期化」とも言います。記録メディアにデー 
夕を書き込めるようにずることです。フオー 
マットすると、記録メディアにイ呆存されてい 
るデータはすべて消えます。 

フオルダ (6、20ページ） 

本機で撮影した画像をまとめて格納する場 
所のことです。ファイルを分類するとをに 
便利です。 

プレシジョンデジタルズーム(別冊基本編 

一27ぺージ） 

ズーム倍率を優先したデジタルズームです。 
画儘をデジタル処理することにより、画像サ 
イズの設定に関係な < 背に最大で光学ズーム 
倍率の2倍のズームび可能になります。画儘 
サイズ、ズームポジションによっては、スマー 
トズームより画質び祟化することびあります 
び、一般的なデジタルズームに比べて劣化の 
みない画質び得られます。 


ホワイトバランス （14 ページ） 

光源に合わせて色を調整する機能のことで 
す。被写体の見た目の色は光の状況に影響 
されます。例えば、電球の下で撮影すると白 
い被写体びホっぽく写ります。ホワイトバ 
ランスを設定すると、自然な色合いで撮影す 
ることびでをまず。 

"メモリースティック" （7 己ぺージ） 

ルさくて軽<、フ□ッピーディスクより容量 
び大さい新世代のに記録メディアです。本 
機には、通背の ">< モ U —スティック"より 
ル型の ">< モ U —スティックデュオ"を 
使巧します。 


有効画素数 (78 ページ） 

CCD び光から電気信号に変換でをる画素数 
です。有効画素数から画像処理をしたちの 
び記録画素数になります。 

露出 （1 日ページ） 

絞りとシャッタースピードの値によりまま 
る光の量のことです。 

AE (別冊基本編 23ぺージ） 

「Auto Exposure 」 の略です。 
被写体の明るさを力；><ラび判断して、自動で 
露出を決める機能のことです。 


AF (8、 別冊基本編 一 ^ 23ぺージ） 

「Auto Focus 」 の略で、カメラび自動でピン 
卜を合わせる機能のことです。 

CCD (78 ページ） 

「Charge Coupled Device 」 の略で、光を 
電気信号に変換する半導体の一種です。 

DCF (別冊基本編一^ 4ページ） 

「Design rule for Camera File system 」 
の略で、（社)電子情報技術産業協会 ( JEITA ) 
で制定された統一規格です。 

DPOF (35 ぺージ） 

「Digital Print Order Format 」 の略で、 
r ディーポフ」と読みます。プ I 」ント予約し 
たい写真を"メモ U —スティックデュ 
才"上に指定することびでをます。 

EV (10 ページ） 

[Exposure Value 」 の略で、露光量を表す単 
位のことです。 

Exif (78 ぺージ） 

(社)電デ情報技術産業協含 ( J 曰 TA ) にて制 
定された、撮影情報などの付帯情報を追加 
することびでさる静止画像用のファイル 
フオーマツトです。 
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旧 0(67 ページ） 

r イソ」と読みます。力ラフィルムの光に 
対する感応度のことです。に0単位で表しま 
す。数値び大さいほど高感度の撮影びでさ 
ます。 

JPEG (別冊基本編 一 ^ 60ページ） 

r ジェイペグ」と読みます。インターネット 
で掘ラ代表的なカラーの静止画を圧縮する 
形式のことです。本機では、通萬の静止画撮 
影時、 JPEG 形式で画像を保存します。 

MPEG (別冊基本編 一- 60ページ） 

r エムペグ」と読みます。カラー動画儘の圧 
縮方式のひとつで、品質の良い画像や高い圧 
縮形式び得られます。本機では、動画撮影時、 
MPEG 形式で画像をなをします。 

OS (別冊基本編 一 ^ 46ページ） 
[Operating System 」 の略で、コンピュー 
夕一全体を管理し、 コンピューターを操作ず 
るのに必要な基本ソフトウェアのことです。 

PictBridge (29 ぺージ） 

r ピクトブリッジ」と読みます。 

カメラ映像機器工業会に IPA ) で制定された 
統一規格のことです。 PictBridge 対応のプ 
リンターと本機を接続して、画像ファイルを 
プ IJ ントすることびでさます。 


PTP (72 ぺージ、 別冊基本編 一 、 46ぺ一 

ジ） 

[Picture Transfer Protocol 」 の略です。パ 
ソコンに画儘データを簡単にコピーでをる 
接続方まです。 

USB (別冊基本編 一 ^ 46ページ） 
[Universal Serial Bus 」 の略です。キーボー 
ドやマウスなどのパソコンの周辺機器を接 
続するための規格です。 

VGA (別冊基本編 一 ^ 20ぺージ） 

[Video Graphics Array 」 の略で、640 x 
480の画像サイズのことです。 
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聲品についてのサポートのご案内 



か_» . 

Picture Package" 


jr- 


本機についてのサポート情報 

http :// www . sony . co . jp / support - di / 

Picture Package/lmageMixer VCD 2 に関するお問い合わせ窓 □ 
ピクセラユーザーサポートセンター 

膚話番司 06-6633-3900 http :// www . ppackaae . com / 

く電話夏付時間> 

月〜曰曜曰午前 9 時〜午後 5 時（ただし、年末、年始、祝曰を除 <) 



電話でのお問い合わせ 

テクニカルインフオメーシヨンセンター【電話き号] 0564-62-4979 
く電話夏付時間> 

月〜金曜曰午前 9 時〜午後日時（ただし、年末、年始、祝曰を除 <) 
お電話の際は、本機をお手元にご用意<ださい。 



修理のお申し込み 

指定宅配便での修理品のお引取り、修理後の製品のお届けまでを一括して巧いまず。 
テクニカルインフオメーシヨンセンターへお電話いただくか、 WE 目サイトをご覧くださし、。 
http :// www . sony . co . jp / di - repair / 



カスタマー登録をしていただくと、修理の際の状況-日程を WE 目上でご確認できるなどのサポートを受けられます。 
詳しくは同捆のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録 WEB サイトをご覧ください。 

http :// www . sony . co . jp / di - regi / 




この説明書は100%古紙再生紙と 
V 0 C (揮発性ち機化合物）ゼ n 植 
物油型インキを使用しています。 


Printed in Japan 


ソニー巧式会社 T 141-0001東京都品川区お卸化- 7 - 35 

http://www.sony.co.jp/ 


ヴイバーショットオフイシャル WEB サイト 
http://www.sony.co.jp/cyber-shot/ 

サイバーショット、マビカの最新情報を掲載。 

撮影方法やアクセサリー情報、パソコン接続に関する 
情報を掲載しています。 

英語の取扱説明書のダウン□ー ドサービスち実拖しています。 
English manual download service is available. 





